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СЕ$’ 2023 


как 
производное 
от производящегося 


А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва 


"Необходимость присутствия 
проверяется отсутствием". 


Михаил Жванецкий 


огласно давно сложившейся традиции 5 января в Лас- 

Вегасе стартовала ежегодная выставка потребитель- 
ской электроники СЕ$'2023 (Сопзитег Еестгопю$ ЗПо\№). 
Как утверждают организаторы, это мероприятие является 
самым влиятельным технологическим событием в мире — 
испытательным полигоном для прорывных технологий и 
глобальных новаторов. К примеру, Те Войпд Сотрапу 
Илона Маска за четыре дня СЕ$'2023 перевезла электромо- 
билями Теа стоимостью 50 млн долл. по тоннелю под Лас- 
Вегасом почти 100000 пассажиров. Давайте присмотримся 
к новаторам поближе. 

СЕ$'2023 развивает сложившуюся традицию сочетать 
демонстрацию на первый взгляд бессмысленных иннова- 
ционных гаджетов/девайсов с последними усовершенство- 
ваниями, казалось бы, давно известных электронных изде- 
лий. Начнём с первых. 

Некоторые гаджеты выставляются на СЕ$'2023 из года в 
год, регулярно получая награды, но так и не попадают на 
рынок. Подушка МоНоп Р\ом/ — как разта самая история по 
цене в 390 долл. за штуку. Она получала награды в 2020 г., в 
2022 г. и снова получила в 2023 г. Собственно, это подушка, 
в которую встроен набор воздушных подушек поменьше. 
Управляемое надувание последних может менять положе- 
ние головы спящего. Рядом с подушкой размещён звуковой 
приёмник, который, замечая храп, отправляет сигнал на 
подушку. Ну а подушка сразу же начинает менять положе- 
ние головы, пытаясь добиться тишины. Как представляется, 
изделие должно получать благодарности от пользователей, 
поскольку заставить храпящего замолчать реализуется без 
применения каких-либо более серьёзных технических 
средств. Впрочем, на рынке подушка по-прежнему отсутст- 
вует, и эксперты даже стали подозревать, что её разработ- 
чики просто занимаются "распилом" денежных средств 
инвесторов. 

Пока подушку дорабатывают, на рынке появилась целая 
кровать Егдаобро ме, предназначенная для того же самого. 
В целях пресечения храпа она может изгибаться, что попут- 
но снимает нагрузку с позвоночника. А ещё в кровать 
встроены вибромассаж и УЗВ-порты для зарядки смартфо- 
нов. Кровать предполагает работу в паре с "умными" часа- 
ми Сагтт, чтобы ещё лучше изгибаться и оценивать 
результаты. 

Японская робототехническая компания \иКа! Епатеетпта 
анонсировала подушку Еииу. Она ритмично пульсирует в 
такт дыханию пользователя. "Просто включите подушку и 
обнимите еб. Это всё, что вам нужно", — говорят японцы. 
Ри У должна помочь успокоиться и почувствовать уют. 

Мыща!К — беспроводной микрофон, напоминающий 
намордник, который закрывает рот и всю нижнюю часть 
лица. Как утверждают в компании ЭП\Щай, это устройство 


позволяет снизить шум на 20...30 дБ, 
чтобы не мешать другим людям. При 
этом система умеет убирать внешние 
шумы, однако то же самое сегодня 
умеют и различные системы видеосвя- 
зи. "Намордник" МщаК оснащён погло- 
тителем влаги, он подключается к 
смартфону, планшету, ПК и ноутбуку с 
помощью разъёма 3,5 мм. Аккумулятор 
не предусматривается. В целом, ис- 
пользование такого устройства выгля- 
дит весьма необычно. 

М/Атоа$ представила датчик Ц-Зсап, 
который крепится к унитазу и анализи- 
рует показатели мочи каждый раз, 
когда пользователь ходит в туалет. При 
этом мониторится рН, уровень кетоно- 
вых тел и витамина С. Более продвину- 
тая версия прибора сможет подсказать 
дату наступления овуляции. 

Асег привезла компьютерный стол 
еКтек{ ВО 3. Особенность его в том, что 
на нём можно не только работать за 
компьютером, но и одновременно зани- 
маться на велотренажёре и генериро- 
вать электроэнергию для питания гад- 
жетов (говорят, в Европе столик будет 
особенно востребован). 

А вот компания СуБегРомегРС внед- 
ряет передовую систему водяного 
охлаждения в свои игровые ноутбуки, 
оснащённые мощным графическим 
процессором ММШПЛА СеРогсе ВТХ 4090. 
СубегРомегРС заявила, что её решение 
для водяного охлаждения обеспечит 
улучшенную производительность по 
сравнению с конкурирующими ноутбу- 
ками с тем же графическим процессо- 
ром. Блок водяного охлаждения пред- 
ставляет собой коробку, которую вы 
ставите на стол рядом с ноутбуком и 
прикрепляете его к задней панели 
через кабель с магнитным разъёмом. 
Жидкостное охлаждение является 
дополнительным, и ноутбук также осна- 
щён более традиционной системой 
охлаждения, поэтому он нормально 
функционирует и без блока жидкостно- 
го охлаждения. Однако СуБегРомегРС 
сообщает, что при работе на водяном 
охлаждении производительность ноут- 
бука улучшается на 10 % (правда, ком- 
пания пока не показала результаты 
соответствующих тестов), и ноутбук 
остаётся невероятно прохладным. 

Стартап с названием "444" дебюти- 
ровал с умным перцовым баллончиком, 
который, если его всё же пускают в ход, 
рассылает 5$О0О$-сообщения друзьям и 
близким жертвы. Разработчики преду- 
смотрели специальную клипсу для но- 
шения баллончика, которая крепится 
либо на бюстгальтер, либо на пояс. 
Производитель считает, что их потенци- 
альный покупатель — это в первую оче- 
редь девушки в возрасте от 18 до 24 
лет. 

На выставке показали "тактильный" 
костюм ОМ/О $Кт, который удовлетво- 
рит давние запросы любителей острых 
ощущений в виртуальных мирах. 
Электронная одежда способна имити- 
ровать ползанье по телу насекомых, 
порывы ветра и ощущения от выстре- 
лов из оружия. Облегающий костюм из 
лайкры оснащён специальными генера- 
торами электрических импульсов, чья 
сила регулируется с помощью специ- 
ального ПО. Всего имеется десять зон 


для стимуляции тела, способных вос- 
производить 30 ощущений, включая 
попадание пуль, укусы насекомых, 
колющие удары и удары тупым предме- 
том, а также другие воздействия, за- 
ставляющие игрока относиться к игре 
более серьёзно. Впрочем, интенсив- 
ность болевых ощущений можно зара- 
нее настраивать по шкале от 1 до 10. 
Масса ОМ/О ЗКп составляет чуть более 
0,5 кг. Доступны размеры от 2Х$ до 4ХЕ. 
Совместим костюм с ММпаом/$, Апагоа и 
05, а к устройствам он подключается 
по протоколу Вивосотй. Полного заряда 
аккумулятора хватает на 8 ч автоном- 
ной работы (вполне достаточно, чтобы 
проголодаться и вернуться к реаль- 
НОСТИ). 

Самыми яркими новинками от ком- 
пании ЁЕС стали новейшие флагманские 
ОГЕО-телевизоры. ЕС З1дпаиге ОТЕО В 
стал первым на рынке сворачивающим- 
ся телевизором, а ОЕ Нех — первым 
сгибаемым телевизором (остальным 
остаётся гордиться несгибаемостью 
своих устройств). Подробностей о тех- 
нологии гибких экранов этих устройств 
компания пока не раскрыла, но сооб- 
щила, что в основе новинок лежит тех- 
нология самоподсвечивающихся пик- 
селей. 

-@ также представила модели 
смартТВ 73, СЗ и СЗ. Все они оснащены 
новым чипом а9 А! Сепб, который обес- 
печивает более высокую производи- 
тельность и лучшую картинку. Кроме 
того, все они получили технологию ЕС 
ВидМпе$$ ВооЗег Мах, которая уве- 
личила яркость экрана на 70 % и конт- 
ролируется попиксельно для наиболее 
реалистичного изображения. 

ЕС также показала 97-дюймовый 
телевизор З!дпафиге ОЁЕО МЗ, который 
стал первым подобным устройством, 
поддерживающим беспроводную пере- 
дачу видео и аудио ГХего Соппес. 
Причём изображение на экране может 
иметь качество 4К и частоту обновле- 
ния 120Гц. Сама технология Гего 
Соппес{ позволяет минимизировать 
число проводов, идущих к телевизору. 
Запаиге ОЁЕР МЗ состоит из панели 
(самого экрана) и внешнего блока, с 
которого картинка передаётся на экран 
с помощью беспроводного соединения. 
А к внешнему блоку можно подключить 
другие устройства, например пристав- 
ку Р$5, и транслировать с них картинку 
на панель. Причём расстояние между 
внешним блоком и ТВ-панелью может 
достигать 10 м. Хотя один провод у 
ОТЕВ МЗ всё же есть — это кабель пита- 
ния, однако инженерам Ё@ удалось 
спрятать его внутрь одной из ножек 
подставки. 

Очередной прозрачный экран в виде 
телевизора от ЕС — это не столько про 
телевизор, сколько про будущее техно- 
логий. Например, ЕС уже сейчас пред- 
лагает прозрачные экраны в виде две- 
рей для торговых центров или стен. В 
коммерческом исполнении это выгля- 
дит как полностью прозрачный телеви- 
зор, который, однако, показывает изоб- 
ражение с яркостью 400 нит. Впрочем, 
когда на экране изображение, телеви- 
зор уже не кажется прозрачным. Оче- 
видно, дома такая штука за 6000 евро 
не особенно нужна, но она однозначно 


найдет применение в торговых центрах 
и офисах. Например, в переговорной 
такой экран можно поставить по центру 
стола, не опасаясь кого-либо загоро- 
дить. 

Компания О!5р!асе показала 55-дюй- 
мовый телевизор ПО!зр!асе Т\, который 
не требует розетки и работает от акку- 
муляторного модуля. Его хватит на 
180 ч — примерно на месяц, если смот- 
реть фильмы и сериалы по шесть часов 
в день. Модули — съёмные и заряжают- 
ся на специальной док-станции, кото- 
рая идёт в комплекте. Телевизор — лёг- 
кий (масса 9 кг), аещёу него на крышке 
есть два крепления, похожие на мощ- 
ные присоски. Поэтому его можно пе- 
реносить из комнаты в комнату и ве- 
шать на любую стену или даже окно. Из 
четырёх панелей П!зр!асе Т\ можно со- 
брать огромный 110-дюймовый экран, 
а если этого мало, то из 16 панелей 
гигантский 220-дюймовый. Правда, в 
таком случае на экране будут видны 
небольшие полосы в месте соединения 
панелей, и придётся заряжать одновре- 
менно много аккумуляторов. 

Компания Затзипа привезла ли- 
нейку телевизоров М!сгоЁЕО с диаго- 
налью от 50 до 140 дюймов. Старшие 
модели могут похвастаться временем 
отклика на уровне 2 нс, а также пере- 
менной частотой обновления до 240 Гц. 
Серию телевизоров ОБ-ОГЕО допол- 
нили 77-дюймовой моделью. Она под- 
держивает частоту обновления 144 Гц, 
а также обладает повышенной до 
2000 нит пиковой яркостью. 

Современные дисплеи дешевле и 
уже не так склонны к выгоранию (что 
было препятствием для использования 
ОЁЕО-технологий), поэтому на СЕ$'2023 
одновременно сразу несколько про- 
изводителей представили свои первые 
ОГЕО-мониторы. Главное их преимуще- 
ство — настоящий чёрный цвет и "бес- 
конечная" контрастность. 

Асег привезла на выставку два 
ОЕГЕО)-монитора. Первый — стандарт- 
ный 27-дюймовый с разрешением ОНО, 
частотой обновления 240 Гц и пиковой 
яркостью 1000 нит. Естьи 45-дюймовая 
модель с изогнутым экраном и соотно- 
шением сторон 21:9. 

Похожую линейку представила ЕС — 
один плоский дисплей на 27 дюймов и 
изогнутый на 45 дюймов. У каждого 
есть по два разъёма НОМ! 2.1, тогда как 
у Асег менее современный НОМ! 2.0, но 
ниже пиковая яркость — 800 нит против 
1000 ниту конкурента. 

Компания Согзат продемонстриро- 
вала игровой монитор Хепеоп Нех с 
45-дюймовым ОЁЕО)-экраном с на- 
страиваемой кривизной. Монитор мож- 
но переключать между полностью плос- 
ким состоянием и изогнутым с радиу- 
сом кривизны до 8008, что делает его 
идеальным как для игр, так и для рабо- 
ты. Разрешение экрана составляет 
3440х1440 точек, частота обновления — 
до 240 Гц и время отклика — 0,03 мс 
(С1С). Также реализована поддержка 
технологий М\УОТА С-Зупс и АМО 
Егее5упс Ргептит. 

Мощный 16-дюймовый ОЁЕО-ноут- 
бук АЗУ$ РгоАНАТ ЗтиЧюВоок 16 с раз- 
решением 3,2К оснащён ЗО9-оптикой 
брана! \!$1юп, которую можно смотреть 
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на один из призов. 


без специальных очков. При активации 
он использует лентикулярные линзы с 
отслеживанием движения глаз, чтобы 
доставить два отдельных изображения 
к вашим глазным яблокам для почти 
‚ буквально сногсшибательного впечат- 
ления. 16-дюймовый экран ЗиЧюВоок 
состоит из нескольких слоёв, включая 
ОГЕО-панель, оптический слой, стек- 
лянную панель, слой двояковыпуклой 


’ линзы, слой жидкостного переключе- 


ния 20/30 и стекло с антибликовым 
‚ покрытием. Конечный результат не 
похож на то, что вы когда-либо видели. 

Другие характеристики РгоАВТ 
ЗиаюВоок 16 включают частоту 
обновления 120 Гц, процессор ме! 
13-го поколения, графическую карту 
ММОТА ВТХ 4000 и технологию теплово- 
го охлаждения АЗЦ$ [сеСоо! Рго. Кроме 
того, этот ультрасовременный компью- 
тер оснащён оперативной памятью 
00,5 объёмом до 64 ГБ, твердотель- 
ным накопителем ёмкостью 2—8 ТБ и 
поворотным на 180 градусов дисплеем. 
Массив подключения на ЗфиюВоок 
включает ТпипаегБой 4, НОМ, $60 
Ехргез5 и Ейете. АЗУ$ предлагает 
использовать ЗО9-экран не только для 
игр и фильмов, но и для работы — про- 
ектировать и просматривать объёмные 
модели. 

Новинка от 1епоуо — ноутбук-транс- 
формер с поворотным экраном. Его 
главная особенность заключается в 
наличии сразу двух дисплеев. Сама по 
себе идея не новая, например, можно 
вспомнить АЗЦ$ Тасш, но, в отличие от 
продукта тайваньской компании, у 
[епоуо на одной стороне ОТЕБВ, а на 
другой — цветной Е-тК. Дисплей на 
основе электронных чернил позволит 
не только сэкономить заряд батареи (в 
презентационном ролике заявлено до 
21 ч работы с’Е-шткК), но и комфортно 
работать с текстовыми документами 
или читать книги, не напрягая глаза. 
Однако смотреть динамичный контент 
на таком экране не выйдет — его часто- 
та обновления всего 12 Гц. Ноутбук 
оснащается процессором “ее! Соге 17 
серии Ц 13-го поколения, до 16 ги- 
габайт оперативной памяти и до 1 ТБ 
550 РЦе, а также двумя портами 
Трипадегбон 4. 

батзипа уже давно пытается пере- 
смотреть подход к привычным гадже- 
там, и один из таких примеров — линей- 
ка Са!аху Ро, это то ли большой смарт- 
фон, то ли маленький планшет со 
складным экраном. Новое устройство 
Нех НубйЯ выглядит ещё фугуристич- 
нее — это планшет со складным экра- 
ном, который закрывается и открывает- 
ся как книжка. В раскрытом виде пра- 
вую часть можно потянуть и сделать 
дисплей ещё больше. Планшет вытяги- 
вается от диагонали 10,4 до 12,4 дюй- 
ма. В сложенном состоянии планшет 
занимает меньше места, чем при- 


) вычные модели. В результате получает- 


ся гибридное устройство, которое 
можно подстраивать под свои задачи. 
Например, днём в компактном вариан- 
те переписываться в рабочих чатах и 
листать документы, а вечером вытянуть 
экран, чтобы посмотреть любимый 
сериал. Правда, пока это только кон- 
цепт. 


[епоуо и Мотогоа представили 
смартфон ТптКРПопе, ориентирован- 
ный на бизнес-сегмент. Его особен- 
ность — специальное ПО, которое поз- 
воляет синхронизировать его с ноутбу- 
ками ТПтКРаа. Пользователи смогут 
передавать файлы по беспроводной 
сети, использовать камеру устройства 
для видеозвонков, выводить изображе- 
ние с телефона на экран ноутбука ит. п. 
Смартфон имеет защиту по военному 
стандарту М!-$ТО 810Н, а также 1Р68. 
Программная безопасность гаранти- 
руется платформой Трикофе|а. 
Смартфон оснащён ОЁЕО-экраном с 
частотой обновления 144 Гц и защит- 
ным покрытием СопНа С!а$$ М«и$. В 
качестве процессора используется 
Оцасотт Зпарагадоп 8+ Сеп 1. Есть 
варианты с 8 или 12 Гб оперативной 
памяти, встроенная память доступа в 
вариантах на 128, 256 или 512 Гб, акку- 
муляторная батарея ёмкостью 5 А*ч, 
есть поддержка быстрой зарядки мощ- 
ностью 68 Вт и беспроводной зарядки 
мощностью 15 ВТ. А вот характеристики 
камер не впечатляют: основной объ- 
ектив всего на 50 Мп, правда, с оптиче- 
ской стабилизацией, широкоугольная 
камера — 13 Мп, третья камера — дат- 
чик глубины, фронтальная камера — 
З2 Мп. 

Интересно, что смартфоны не были 
основным игроком на СЕ$'2023. Зато 
было объявлено, что стандарт беспро- 
водной зарядки О! второго поколения 
(0:2 — он же фактически Мадза) 
будет запущен в конце этого года. По 
данным \/Лг@аез$$ Ромег Сопзогиит 
(МРС), технология Арре МадЗае повы- 
шает эффективность беспроводной 
зарядки, гарантируя идеальное согла- 
сование между вашим устройством и 
зарядным устройством. Вот почему 012 
основан на дизайне МадЗае. Повы- 
шенная эффективность означает, что 
меньше электроэнергии тратится впус- 
тую (и выделяется меньше тепла), что 
открывает двери для более быстрой 
беспроводной зарядки. 

Дисплей Нех Нубйа от Затзипад 
гнётся с одной стороны, а с другой его 
можно раздвинуть, дополнительно уве- 
личив диагональ. Разогнутый дисплей 
с диагональю 10,5 дюйма, а если его 
ещё и раздвинуть, то получим все 
12,4 дюйма. 

те! представила процессоры Соге 
13-го поколения, причём основной 
упор сделала на мобильных чипах. Так, 
Соге 19-13980НХ даже назвали самым 
мощным мобильным процессором в 
мире. Неудивительно, ведь он получил 
24 ядра — восемь производительных и 
16 энергоэффективных. Тактовая час- 
тота в турборежиме достигает 5,6 ГГц, 
а ТОР (расчётная тепловая мощность) — 
157 Вт. Также были обновлены линейки 
процессоров Н, Р и Ц. У них всего от 
пяти до 14 ядер, но и энергопотребле- 
ние заметно скромнее. Для бюджетных 
ноутбуков предназначены чипы се- 
рии М. У них нет высокопроизводи- 
тельных ядер, зато от четырёх до вось- 
ми энергоэффективных. Эти чипы при- 
званы заменить линейки Репйит/ 
Сеегоп и ориентированы на образова- 
тельный сегмент лэптопов. Обнови- 
лись и десктопные процессоры, среди 


которых также есть Соге 19 с 24 ядрами. 
По сравнению с чипами 12-го поколе- 
ния производительность в однопоточ- 
ном режиме выросла на 11 %, а в мно- 
гопоточном — на 34 %. 

АМО не отстаёт и тоже порадовала 
поклонников обновлением мобильных и 
десктопных чипов. Основной конкурент 
для Соге {9-13980НХ — Вугеп 9 7945НХ с 
16 ядрами и 32 потоками. На первый 
взгляд, ядер меньше, чем у чипа те, а 
значит, новинка от АМО менее произво- 
дительная. На деле все сложнее, пото- 
му что если Соге 19-13980НХ получил 
только восемь производительных ядер, 
то у Вугеп 9 7945НХ производительные 
все 16. По сути, сюда "запихнули" два 
полноценных восьмиядерных чипа. В 
АМО заверяют, что производитель- 
ность новинки по сравнению с предше- 
ственником Вугеп 6900НХ выросла на 
78 %. Впрочем, и более скромные чипы 
тоже обещают быть интересными. Так, 
в АМО утверждают, что восьмиядерный 
Вугеп 9 7940Н$ в многопроцессорных 
рабочих нагрузках на 34 % быстрее, 
чем Арр!е М1 Рго. При этом высока и 
автономность. Утверждается, что ноут- 
бук с 7940Н$ сможет воспроизводить 
видео до 30 ч без подзарядки. Топовые 
десктопные процессоры получили тех- 
нологию кэширования \-Саспе. В про- 
цессорозависимых играх в разрешении 
1080р обещают прирост производи- 
тельности на 15...25 %. Сжатие файлов 
ускорилось на 52 %. 

Мма!а продолжает пополнять мо- 
дельный ряд своей 40-й серии графи- 
ческих карт. На СЕ$'2023 компания 
показала СеРогсе ВТХ 4070 Т!, которая, 
по сути, представляет собой переиме- 
нованную ВАТХ 4080 на 12 Гб. По 
заявлениям компании, АТХ 4070 т! 
превосходит предыдущий флагман в 
лице ВТХ 3090 Т! при более низком 
энергопотреблении. В Интернете уже 
появились независимые тесты-сравне- 
ния с 3090 ТЕ, которые показывают, что 
карточка находится на уровне флагмана 
30-й серии. 

Компания Аааа впервые показала 
свои твердотельные М№/Ме-накопители 
стандарта РС!е 5.0 ещё на прошлой 
выставке. Тогда новинки носили рабо- 
чее название Рго]ес{ Мащпамк и Рец 
Васкома, а компания заявляла для них 
скорость чтения и записи до 12 Гб/с. 
Эти 550 пока так и не появились в про- 
даже. В своём свежем прессрелизе 
Адаа сообщила, что новые накопители 
РС е 5.0 станут частью её игровой 
серии устройств ХРС. Новинки предло- 
жат объём до 8 Тб и будут обладать ско- 
ростью чтения и записи до 14 Гб/с. 

Компания $К Путх представила не- 
сколько продуктов для серверных 
систем на базе высокопроизводитель- 
ной памяти с низким энергопотребле- 
нием. Одной из новинок стала видеопа- 
мять СООН6б-АПМ, в которой использу- 
ется технология вычислений в памяти 
(Ргосеззта т Метогу). Новая память 
обладает скоростью 16 Гбит/с на кон- 
такт и работает при напряжении 
1,25 В. Высокая энергоэффективность 
памяти позволяет до 80 % снизить 
уровень энергопотребления операций 
передачи данных от СРЦ к СРЦ. Память 
нового стандарта предназначена для 


ускорителей вычислений, работающих 
с искусственным интеллектом и боль- 
шими объёмами данных. Также про- 
изводитель в рамках своей презента- 
ции покажет микросхемы высокопроиз- 
водительной памяти НВМЗ собствен- 
ной разработки и твердотельный нако- 
питель с протоколом СХЕ 2.0. 

Главной звездой презентации стал 
высокопроизводительный серверный 
накопитель Р$1010 ЕЗ.$, который ис- 
пользует 176-слойные чипы флеш-па- 
мяти 40 МАМО и оснащён контроллером 
собственного производства ЗК Пух с 
поддержкой интерфейса РС 5.0. Про- 
изводитель заявляет, что скорости чте- 
ния и записи накопителя Р$1010 ЕЗ.$ 
соответственно на 130 % и 49 % выше, 
чем у продуктов других брендов. При 
этом его энергоэффективность на 75 % 
выше, чем у конкурирующих продуктов. 

Компания ОЦНопоту представила 
полностью автономного от человека 
робота-курьера \ей для доставки еды 
(оттобот). Робот полностью автономен 
и исключает участие человека в достав- 
ке заказов и их выдаче покупателю. Для 
этого \ей оснащён механизмом автома- 
тической выдачи товаров. Также робот 
может оставить заказ в специальном 
шкафчике, чтобы клиент забрал его 
сам, либо у порога. К тому же заказчик 
может использовать робота-курьера 
для возврата товара продавцу. 

РЫЙйр$ давно придумала технологию 
подсветки АТЬШаТ для телевизоров — 
сзади у них есть светодиоды, которые 
подстраиваются под изображение на 
экране и визуально продолжают кар- 
тинку. Технология АТЬШОШ запатенто- 
вана, поэтому остальные бренды теле- 
визоров не могут повторить её у себя. 
Зато это могут сделать производители 
аксессуаров. Так и поступила компания 
МапоеаГ, которая представила модуль 
40 Т\У Зтакег КК с выносной камерой, 
которую направляют на экран телеви- 
зора и с помощью которой подбирают- 
ся цвета для светодиодов за экраном. 

Световое загрязнение окружающего 
пространства — враг астрономов- 
любителей в городах. Моторизованный 
цифровой телескоп компании Упе!аг 
еОипох 2 управляется смартфоном или 
планшетом и снабжён технологиями, 
включая запатентованную технологию, 
удаляющую световое загрязнение с 
изображений. Он использует экран 
вашего устройства для отображения 
звёзд в реальном времени (или вообще 
любых изображений). Моторизованная 
система ориентируется на планеты, 
звёзды и другие небесные тела по 
вашей команде. Утз${е!аг говорит, что 
все изображения с еОиптох 2 полно- 
цветные, детализированные и чёткие. 

Роботы ещё не скоро смогут пол- 
ностью заменить людей, поэтому ком- 
пании думают, как сделать работу груз- 
чиков проще и безопаснее. Новый 
экзоскелет от немецкой компании 
Сегтап Вюпюс решает обе эти задачи. 
Этот механический костюм никак не 
сковывает движения, но при этом ком- 
пенсирует до 30 кг нагрузки, которая 
приходится на поясницу. С таким экзо- 
скелетом грузчики смогут переносить 
более тяжёлые коробки без риска полу- 
чить травму. Механизмы компенсируют 


нагрузку не только во время опускания 
или подъёма груза, но и при ходьбе, так 
люди меньше устают. Сегтап В!оп!с 
пока не раскрыла подробности сколько 
будет стоить такой экзоскелет и когда 
он поступит в продажу. Но, например, 
экзоскелеты прошлого поколения этой 
компании уже тестируются на складах 
|КЕА в Германии. 

Компании Зопу и Нопаа объединили 
усилия, чтобы с 2026 г. начать продажи 
электромобиля АЕЕЕГА. В 2020г. 5опу 
уже показывала прототип \М$юоп-$, но 
вот спустя три года поняла, что не спра- 
вится в одиночку. В автомобиле более 
40 датчиков, и это должен быть пол- 
ностью автономный электрокар, спо- 
собный справляться на дороге без 
помощи водителя. Технических подроб- 
ностей, правда, не приводится. Из- 
вестно лишь, что изначально автомо- 
биль начнёт продаваться в США, а уж 
затем в Европе и Японии. По цене это 
будет что-то премиальное, сродни 
Мегседе$ и ВММ. В целом история с 
электромобилями от Зопу вызывает 
недоумение и определённое раздраже- 
ние у экспертов, так как который год 
компания “кормит завтраками", выка- 
тывая на сцену муляж и рассказывая, 
как всё когда-нибудь будет хорошо. 

Однако же не только $опу, но и 
Хаот, и Орро с Ммо работают над соз- 
данием электромобилей. При этом по 
сети уже ходят картинки тестовых 
испытаний сяомимобиля вместе с рас- 
сказами, что компания собрала два 
тестовых образца, которые уже в 
2024 г. будут соревноваться с продажа- 
ми Теа Моде! 3. По сети уже ходят 
шутки, что, когда снимут декоративные 
тряпки с кузова очередного электрока- 
ра, выяснится, что под ним "Москвич". 

ВММ/ представила концепт-кар 
| \ттюп Оее, у которого корпус и даже 
колёсные диски покрыты дисплеями 
Е-шК — такие же экраны используются 
в электронных книгах. Панели не моно- 
хромные, а цветные, поэтому можно в 
любой момент изменить внешний вид 
машины. Панели работают независимо 
друг от друга, так что можно не только 
изменить цвет машины в целом, но и 
раскрасить отдельные элементы — 


например, бампер и диски. Важно 
понимать, что это концепт — идея, 
которая не обязательно реализуется в 


будущем. 

ВММ/ показала также, как человека и 
машину можно объединить в сеть в 
рамках смешанной реальности. Вы 
надеваете очки виртуальной реаль- 
ности, погружаетесь в виртуальный мир 
и управляете настоящим автомобилем 
в реальном мире. Но, правда, на закры- 
той площадке, потому что посетителей 
выставки надо беречь. 

Аиаг возвращает в Лас-Вегас свою 
платформу виртуальной реальности, 
которую представила три года назад, 
но на этот раз она готова к серийному 
производству. Виртуальная реальность 
Ноюопае (УВ) обещает совершенно 
новый игровой опыт для пассажиров 
задних сидений авто. Она переносит в 
виртуальный игровой мир данные о 
машине в режиме реального времени, 
например, если машина поворачивает 
налево, космический корабль в игре 


также поворачивает налево. Если тор- 
мозит автомобиль, тормозит и косми- 
ческий корабль. Система будет доступ- 
на на немецком рынке с 2023 г. и будет 
доступна для многих игр. 

Се\уоп 1 от американской компании 
Сеуоп предназначен для организации 
быстрой доставки в городских усло- 
виях. Автономный электрический фур- 
гон доставляет покупки прямо к вход- 
ной двери и, как говорят, экономит до 
90 % затрат по сравнению с обычным 
транспортом. Причём эта идея больше 
не является мечтой о будущем, она уже 
используется в Европе компанией ОРО 
в Нидерландах. 

Компания Сомтещма! демонстриро- 
вала новый чип для автоматизирован- 
ного вождения, который может быстрее 
обрабатывать данные датчиков, по- 
требляет меньше энергии и, таким 
образом, обеспечивает больший запас 
хода для электромобилей. И ещё кое- 
что поможет автономному вождению: 
новый лидарный датчик дальнего 
действия предназначен для обнаруже- 
ния относительно небольших препят- 
ствий, таких как кирпичи на дороге, 
даже на высоких скоростях. Изогнутый 
дисплей шириной 1,2 м, занимающий 
всю кабину, обеспечивает ещё больше 
удовольствия от пребывания в салоне. 
Также имеется широкоформатный про- 
екционный дисплей. Здесь информа- 
ция проецируется не на экран, как это 
обычно бывает, а на чёрную рамку внизу 
экрана. Преимуществом является хоро- 
шая видимость при любом освещении. 

Мегседе$-Вепг не демонстрирует 
реальных автомобильных инноваций. 
Для этого компания из Штутгарта даёт 
представление о будущих системах 
помощи в США, таких как автоматиче- 
ский ассистент смены полосы движе- 
ния. Оснащённый этим автомобиль 
должен иметь возможность самостоя- 
тельно обгонять другие транспортные 
средства на шоссейных дорогах, т. е. 
без каких-либо действий со стороны 
водителя. До сих пор водителю прихо- 
дилось включать сигнал поворота. 

Разумеется, это далеко не все, чем 
зарубежные производители собирают- 
ся встряхнуть рынок. Главное, чтобы всё 
это когда-нибудь пригодилось потреби- 
телю. 
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РАДИО № 3, 


Радиолокационная 
разведка 


В. СЕРОПЕГИН, канд. техн. наук, 


г. Королёв Московской обл. 


"Нельзя упасть, лёжа на полу". 


Н аша страна — одна из родоначаль- 
ниц создания радиолокации [2, 3]. 
Учёные обогащают теоретическую и 
информационную базы знаний, лежа- 
щих в основе новой радиолокационной 
техники. Научные на- 
правления радио- 
локационной теории 
и практики успешно 
развиваются. Радио- 
локационные систе- 
мы обогащаются дос- 
тижениями родствен- 
ных направлений тех- 
ники — радионавига- 
ции, систем коммуни- 
кации, управления, 
достижениями воен- 
ной техники. 

Одно из важнейших 
направлений РЛС — 
радиолокационная 
разведка [3]. 

Наблюдения с по- 
мощью РЛС за полем 
боя обеспечивают бы- 
строе и точное обна- 
ружение движущихся 
целей (живой силы и техники) в зоне 
обзора, её численность и скорость 
перемещения. 


Создание систем 
радиолокационной разведки 
армии России 


Великая Отечественная война вы- 
явила важное значение использования 
РЛС для разведки наземных целей. 

В те годы идея создания РЛС для 
артиллерии возникла у инженеров 
Главного Артиллерийского Управления 
(ГАУ). С инженерной точки зрения, при 
разработке подобной станции возника- 
ли трудности обнаружения движущихся 
объектов при наличии отражений сиг- 
налов от местных предметов, что соз- 
давало помехи обнаружению танков, 
автомашин или надводных целей. Для 
решения всех проблем был создан 
НИИ. Возглавил разработки инженер 
А. А. Расплетин, ставший позднее ака- 
демиком [4]. 

В период 1946—1947 гг. по заданию 
ГАУ была разработана станция назем- 
ной артиллерийской разведки СНАР-1. 


Закон пола [1] 


Первые скромные характеристики РЛС 
были: дальность обнаружения (в усло- 
виях прямой видимости) одиночного 
солдата — до 5 км, танка или автомоби- 
ля — до 16 км, эсминца — до 35 км. 


Разрешающая способность по даль- 
ности — не хуже 35 м. 

Вслед за созданием РЛС СНАР-1 по 
заданию ГАУ тем же коллективом НИИ 
была разработана станция СНАР-2, и 
далее работы были продолжены. Раз- 
витие РЛС разведки наземных движу- 
щихся целей (РНДЦ) воплотились в 
таких станциях, как СНАР-6, СНАР-10 и 
СНАР-10М. 

СНАР-10 (изделия 1РЛ232 и 1РЛ232-1, 
рис. 1) относится к РЛС средней даль- 
ности действия и применялась для раз- 
ведки движущихся наземных и надвод- 
ных целей, а также для обслуживания 
стрельбы артиллерии. Она была приня- 
та на вооружение в 1978 г. Установлен- 
ная на ней аппаратура обеспечивала 
максимальную дальность обнаружения 
движущихся целей типа танк, БТР, авто- 
мобиль — не менее 16 км. 

В состав аппаратуры станции также 
входили средства навигации и ориенти- 
рования, средства наблюдения и раз- 
ведки, средства связи, средства огне- 
вой защиты, средства жизнеобеспече- 
ния, источники электропитания. 

Одновременно с развитием элемент- 
ной базы, снижением массы и габари- 


тов отдельных блоков получили разви- 
тие и РЛС наземной разведки малой 
дальности, такие, как наиболее распро- 
странённая переносная станция назем- 
ной разведки ПСНР-5 (изделие 1РЛ233), 
которая предназначена для 
поиска, обнаружения, со- 
провождения и измерения 
координат движущихся це- 
лей (человека, автомобиля, 
группы людей или автомоби- 
лей и т. д.). Также изделие 
1РЛ233 может устанавли- 
ваться на подвижные объек- 
ты, например, на подвижный 
разведывательный пункт 
ПРП-4, стоящий на вооруже- 
нии подразделений артил- 
лерийской разведки. 
Дальнейшее развитие 
РЛС РНДЦ получили в ходе 
разработки таких станций, 
как "Монитор-М", “Фара-1", 


"Кредо-1Е", "Кредо-1С”. В них аппара- 
тура обработки выполнена на базе ЭВМ 
"Багет", что существенно повышает 
возможности. 

РЛС "Фара-1" (рис. 2) является пор- 
тативной станцией малой дальности, её 
масса — всего 16 кг. По своим характе- 
ристикам эта станция может использо- 
ваться для обнаружения движущейся 
техники на дальности до 5 км, а челове- 
ка — до 2 км. 

Из РЛС малой дальности, успешно 
используемых в войсках, следует отме- 
тить ПСНР-8М (1Л120М, рис. 3) 
радиолокационная модернизированная 
переносная станция наземной развед- 
ки. Станция предназначена для обнару- 
жения наземных (надводных) движу- 
щихся целей, обеспечения стрельбы 
артиллерии, в том числе при отсутствии 
оптической видимости (туман, дождь, 
метель, при запылении или задымле- 
нии атмосферы). Станция имеет высо- 
кую эксплуатационную надёжность за 
счёт применения современной элек- 
тронной базы и безнакального магне- 
трона. Цифровая обработка сигнала 
обеспечивает работу в условиях помех. 
Радиолокационная обстановка отобра- 
жается на фоне электронной карты 
местности. Дальность обнаружения це- 
лей — до 32,4 км. Станция от штатных 
источников питания работает 12ч, в 
том числе при температуре не ниже 
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Процесс обнаружения [6, 7] цели ос- 


нован на способности радиоволн отра- ПРОТИВОЛАРТИЛИЛЕРЯЯСКАЯ РЛС 
жаться от любой области пространства, -— 
которая отличается по своим электри- 
ческим или магнитным параметрам от 
среды распространения. Однако отра- 
жение радиоволн от цели будет про- 
исходить тогда, когда характерные раз- 
меры цели |, будут не меньше длины 
волны А, зондирующего электромагнит- 
ного колебания, падающей на цель. В 
противном случае волна будет огибать 
неоднородность, появившуюся на её 
пути, и радиосигнал, отражённый от 
цели, формироваться не будет. Таким 
образом, для того, чтобы от цели или 
неоднородности на пути распростране- 
ния радиоволны был сформирован 
отражённый сигнал, необходимо вы- 
полнение следующего условия: |, > Л. 
Из этого соотношения следует, что 
возможность цели быть обнаруженной 
по отражённому от неё сигналу напря- 
мую зависит от длины волны. Учитывая, 
что наиболее характерные размеры 1, 
объектов радиолокационного наблюде- 
ния составляют единицы— десятки мет- 
ров, диапазон радиочастот (длин волн) 
зондирующих сигналов, чаще всего 
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используемый в радиолокации, начина- 
ется с единиц метров и менее (табл. 1, 
[5]). В то же время при облучении цели 
на её поверхности возникают токи про- 
водимости, если поверхность проводя- 
щая, или токи смещения, если поверх- 
ность диэлектрическая. Эти токи слу- 
жат источниками формирования вто- 
ричных электромагнитных колебаний, 
которые переизлучаются целью во всех 
направлениях, в том числе и в направ- 
лении на РЛС. В результате характер 
отражений от объектов в радиолокации 
и их интенсивность зависят от соотно- 
шения между характерными размерами 
объекта, существенными неоднородно- 
стями на его поверхности и длиной 
волны. Основным отличительным при- 
знаком таких объектов является ско- 
рость их движения. Выявить эффект 
движения цели можно, опираясь на 
эффект Доплера, который позволяет 
определить радиальную скорость дви- 
жения цели. 

С развитием РЛС проводились и 
разработки станций для разведки огне- 
вых позиций стреляющих орудий и 
миномётов. Определение координат 
огневой позиции при разведке и точки 
падения снаряда при корректировке 
стрельбы производится по результатам 
засечки снаряда на участке траектории 
полёта и решении задачи экстраполя- 
ции траектории от точки вылета до 
точки падения снаряда. 

Первой разработкой в этой области 
в нашей стране была РЛС АРСОМ-1 
(радиолокационная станция обнару- 
жения стреляющих миномётов). Стан- 
ция АРСОМ-1 способна засекать стре- 
ляющие миномёты и гаубицы на раз- 
личных дальностях в зависимости от 
взаимного расположения цели (летя- 
щей мины или снаряда) и радиолока- 
тора. Учитывается калибр, форма сна- 
рядов и мин. Станция была смонтиро- 
вана на шасси тяжёлого артиллерий- 
ского тягача АТТ. В комплект станции 
входил также прицепной агрегат пита- 
ния. 

В настоящее время на вооружении 
Российской армии имеется более 
современный вариант РЛС, это АРК-1 
(АРК-1М, рис. 5), который предназна- 
чен для разведки огневых позиций и 
контроля стрельбы артиллерии (пусков 
ракет) по целям, координаты которых 
определены другими средствами раз- 
ведки. 

При разведке комплекс автоматиче- 
ски определяет прямоугольные коорди- 
наты огневой позиции, угол возвыше- 
ния стреляющего орудия. При контроле 
стрельбы определяются прямоуголь- 
ные координаты точки разрыва снаря- 
да, отклонения её по дальности и по 
направлению к цели, а также полярные 
координаты точки разрыва. 

РЛК смонтирован на шасси МТ-Лбу и 
позволяет вести разведку стреляющих 
миномётов на дальности 12...13 км, 
гаубиц — 7...9 км, пусков тактических 
ракет — до 30 км. 

С появлением быстродействующих 
ЭВМ и РЛС с фазированной антенной 
решёткой (ФАР) стало возможным об- 
рабатывать одновременно большое 
число траекторий, а значит, и "засекае- 
мых" целей. 


‘Таблица 1 
на. Номинальные \ 
диапазона ть 
диапазона, ГГц 
ВЧ. _ 0,003...0,03 
ОВЧ 0,03...0,3 
УВЧ хм даб 
ь Я Чье 
5 2...4 
С | 4..8 ] 
в. ==] 8...12 
К. | 32.43 | 
к. 18...27 | 
К. 27...40 | 
У | 40...75 | 
м 1 78.440 _ 


Контрбатарейная 
борьба 


"Зоопарк-1" 


Для обработки большого числа тра- 
екторий к 1995 г. был разработан и при- 
нят на вооружение радиолокационный 
комплекс "Зоопарк-1" (рис. 6). Главная 
функция “Зоопарка" — корректировка 
огня и разведка огневых средств про- 
тивника. 

Радиолокационная станция находит 
в воздухе боеприпасы и вычисляет тра- 
екторию. Благодаря этому она позво- 
ляет определять район падения и точку 
стрельбы. Из-за этого можно произво- 
дить качественную коррекцию деятель- 


$ в. 
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ности своих артсистем и находить огне- 
вые позиции неприятеля. 

Довольно большая производитель- 
ность вычислительного комплекса и 
радиолокационной станции даёт воз- 
можность вычислять координаты всех 
огневых средств противника, в том 
числе в условиях массированного арт- 
обстрела, а также дать распределённые 
целеуказания и ликвидировать огневые 
средства до того, как они оставят пози- 
ции ведения огня. 

Такие свойства “Зоопарка", как 
короткое время развёртывания и авто- 
номность позволяют эксплуатировать 
его с марша с синхронным развёртыва- 
нием средств поражения. 

Все данные в автоматическом режи- 
ме приходят на командный пункт (КП). 
Посредством интерфейса контроля 
войсками, благодаря созданию полу- 
автоматической системы целеуказания 
артсистемам производится подавление 
огневых точек неприятеля. 

Эта радиолокационная станция яв- 
ляется многофункциональной и может 
снабжать управляющими сигналами 
беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА). Также в её способности входит 
наблюдение за воздушным простран- 
ством в зоне ответственности. 

"Зоопарк" может предупреждать 
мирное население и армию о ракетных 
и миномеётных обстрелах. Быстрый рас- 
чёт траектории позволяет точно опре- 
делять точку, куда упадёт боеприпас. 

Комплекс обладает высокой живу- 
честью благодаря противоосколочной и 
противопульной защите, а также воз- 
можности частотного маневра радиоло- 
кационной станции. “Зоопарк-1"” в 
состоянии одновременно обнаружить 
до 70 различных артиллерийских пози- 
ций в минуту и выдать их координаты до 
момента падения снарядов (в течение 
первых 20 с после залпа), вести одно- 
временное сопровождение 12 целей, 
осуществлять автоматизированный об- 
мен поступающей информацией с КП 


управления. “Зоопарк-1"” в состоянии 
обеспечивать разведку/контроль огне- 
вых ПОЗИЦИЙ миномётов калибра 
81...120 мм на дальности 20...22 км, 
огневых позиций артиллерии калибра 
105...155 мм на дальности 15...20 км, ог- 
невых позиций реактивных систем зал- 
пового огня (РСЗО) калибра 122...240 мм 
на дальности 30...35 км, огневых позиций 
тактических ракет на дальности 40 км. 

В состав комплекса входят радио- 
локационная станция РЛС 1Л259М на 
базе гусеничного тягача МТ-ЛБу, маши- 
на технического обслуживания (МТО) 
комплекса для проведения ремонтных и 
регламентных работ 1ИЗ0 на базе ав- 
томобиля Урал-43203, электростанция 
ЭД30-Т230П-1РПМ1 на прицепе 2-ПН-2 
мощностью 30 кВт для проведения рег- 
ламентных и учебных работ, а также 
автономные средства топо- 
привязки и ориентирования. 

1Л259М — это трёхкоор- 
динатная моноимпульсная 
РЛС с ФАР которая обес- 
печивает боевую работу 
вместе с быстродействую- 
щей ЦВС — цифровой 
вычислительной системой, 
обладающей развитым ПО. 
Обзор зоны ответственности 
в режиме поиска цели или 
контроля стрельбы радиоло- 
кационная станция реализу- 
ет с помощью дискретного 
сканирования лучом в секто- 
ре до 90 градусов в горизон- 
тальной и до 1,8 градуса в 
вертикальной плоскостях с 
постоянным углом места в 
40 градусов. 

РЛС в состоянии автома- 
тически обнаруживать летя- 
щие мины, снаряды и раке- 
ты, сопровождать их и про- 
водить траекторные измере- 
ния. По результатам этих 
измерений выполняется 
оценка движения полёта 


снарядов, определяется класс стреляю- 
щих систем, вычисляются координаты 
огневых позиций противника с точ- 
ностью, достаточной для осуществле- 
ния эффективной контрбатарейной 
борьбы (в режиме разведки целей). 
Также производится расчёт точек паде- 
ния собственных средств поражения (в 
режиме контроля). Одновременно с 
этим осуществляются формирование и 
передача сообщений с данными об 
огневых позициях противника, а также 
результатов стрельбы собственных 
средств поражения на КП автоматизи- 
рованных ракетных комплексов и артил- 
лерийского дивизиона. 

В составе РЛС 1Л259М находятся 


автономные средства топопривязки, 
ориентирования и навигации, которые 
обеспечивают во время движения или 
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стоянки определение азимута и коорди- 
нат местоположения станции в единой 
системе координат. РЛС оснащается 
интерфейсом для работы в системе 
управления войсками. 

ЦВС этого комплекса обеспечивает 
высокую автоматизацию всего процес- 
са боевой работы и позволяет обнару- 
жить и сопровождать одновременно до 
12 целей, а также раскрывать координа- 
ты огневых позиций противника, с кото- 
рых ведётся одновременный, интенсив- 
НЫЙ ОГОНЬ. 


"Ястреб-АВ" 


В настоящее время имеются сведе- 
ния о ещё одной перспективной систе- 
ме разведки. "Ястреб-АВ" (рис. 7) на- 


о 
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разведка позиций самоходной артилле- 
рии, гаубиц, миномётов, РСЗО, но и 
ракет различного предназначения, в 
том числе ракет систем ПВО. 

"Пенициллин” принимает и фикси- 
рует акустические и тепловые сигналы 
от орудийных выстрелов и разрывов 
боеприпасов, тем самым оператор 
получает точные координаты цели и 
наносит их на специальную электрон- 
ную карту. Время получения координат 
одиночной цели — не более 5с. 
Комплекс выполнен на базе вездехода 
КамАЗ. Имеет выносные звукоприём- 
ные и оптико-электронные модули с 
инфракрасными камерами. Во избе- 
жание ошибок "человеческого факто- 
ра” комплекс полностью автоматизи- 
рован. 
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РЛК 5236 "Струна-1" — многозвен- 


ный радиолокационный барьер 

Ведущие страны мира работают над 
самолётами и средствами воздушного 
нападения с минимальной заметностью 
для средств обнаружения противника. 
Параллельно ведётся создание систем 
наблюдения и обнаружения, способных 
засекать подобные сложные цели. 
Одним из результатов такой работы 
стал российский РЛК 5296 “Струна-1" 
(рис. 9). За счёт особого принципа 
работы он обнаруживает даже малораз- 
мерные и малозаметные объекты. 

К середине восьмидесятых годов 
прошлого века в нашей стране старто- 
вало несколько научно-исследователь- 
ских работ, направленных на поиск спо- 
собов противодействия технологиям 
малозаметности летательных аппара- 
тов. Вероятный противник уже имел 
стелс-самолёты, и нашей армии требо- 
вались соответствующие средства 
обнаружения. 

Суть этой концепции заключается в 
разделении станции на передающий и 
приёмный блоки, разносимые на значи- 
тельное расстояние (рис. 10). "Тради- 
ционный” радиолокатор активного типа 
направляет к цели зондирующий сиг- 
нал, после чего принимает ослабленное 
отражённое излучение. Идея так назы- 
ваемой стелс-технологии состоит в рез- 
ком ослаблении отражаемого сигна- 
ла, а также в его перенаправлении в 
сторону от РЛС. Применено и погло- 


зывают “убийцей артиллерим“. 
Система производит разведку 
позиций огневых средств противни- 
ка, расчёт траекторий снарядов и 
ракет, корректировку огня, слеже- 
ние за воздушным пространством и 
контроль за БПЛА. 
Тактико-технические характери- 


щающее покрытие. Таким образом, 
отражённый сигнал почти не отли- 
чим от фоновых помех, и обнаруже- 
ние цели затрудняется. 
Бистатическая РЛС 5296 исполь- 
зует локацию "на просвет". Во время 
работы передатчик облучает зону 
контроля, а переизлучённые объ- 


стики перспективного радиолока- 
ционного комплекса не раскрываются, 
но заявлено, что по своим возможно- 
стям "Ястреб-АВ" в два-три раза пре- 
восходит существующие подобные ком- 
плексы. 

Этот противобатарейный комплекс 
РЛС засекает ракету или снаряд и по не- 
скольким точкам траектории достраи- 
вает её целиком, определяя как распо- 
ложение огневой позиции врага, так и 
место падения снаряда. 


Скрытная 
контрбатарейная борьба 


Превосходство "Пенициллина” 


Чтобы скрыть наличие контрбатарей- 
ной станции в зоне поражения, в Рос- 
сийской армии разработана пассивная 
локационная станция, не использующая 
активных радиоизлучений. 

Ещё в декабре 2020 г. в Российскую 
армию начал поступать уникальный 
комплекс артиллерийской разведки 
16576 "Пенициллин" (рис. 8) (разработ- 
чик и производитель НИИ "Вектор”"), 
предназначение которого — не только 


ектом сигналы попадают на удалённый 
приёмник. По искажению импульсов, 
доходящих до приёмника, выявляются 
статичные или движущиеся объекты. 
Данные ряда приёмников обобщаются 
в аппаратуре обработки, далее автома- 
тика РЛС уясняет трассу. Сформи- 
рованные данные транслируются по- 
требителям. 

Такой метод работы позволяет резко 
увеличить эффективную площадь рас- 
сеяния цели в сравнении с эффектив- 
ной площадью рассеяния (ЭПР) цели 
при работе “традиционной" РЛС. Со- 
ответственно увеличивается вероят- 
ность обнаружения малоразмерной или 
малозаметной цели. Таким образом, 
создание бистатической “просветной” 
РЛС предоставляет большие преиму- 
щества в контексте развития ПВО. 

По открытым данным известно, что 
изделие 5296МУ представляет собой 
дециметровый бистатический много- 
звенный радиолокационный комплекс, 
работающий "на просвет". Все средства 
РЛК размещаются в контейнерах на бук- 
сируемых или самоходных шасси, что 
упрощает транспортировку и развёрты- 
вание. Комплект РЛК "Струна-1" может 
включать до десяти приёмопередающих 
постов, сопряжённых с машиной управ- 
ления. Компоненты станции развёрты- 
ваются по периметру защищаемого 
района. Работающие средства ком- 
плекса поддерживают связь по защи- 
щённому радиоканалу. 

Приёмопередающий пост РЛК 5296 
представляет собой контейнер с подъ- 
ёмной мачтой, на которой размещается 
антенное устройство. Последнее вклю- 
чает передающую решётку и приёмную 
ФАР стремя лучами диаграммы направ- 
ленности. Излучение ведётся в секторе 
шириной 55° по азимуту и 45° по углу 
места. Пост осуществляет передачу 
зондирующего сигнала, а также прини- 
мает сигналы от двух ближайших пос- 
тов. Обрабатывая принимаемые сигна- 
лы, каждый пост определяет наличие 
воздушных целей. Вся информация об 
обстановке поступает на командный 
пост. 

РЛК 52Э6МУ может формировать 
сплошной радиолокационный барьер 
произвольной формы длиной в сотни 
километров. Максимальное расстоя- 
ние между приёмопередающими пос- 
тами — 50 км. В зависимости от класса 
цели глубина барьерной зоны достигает 
12,8 км. Высота обнаружения — от 30 м 
до 7 км. Отслеживаются цели со скоро- 
стью до 1500 км/ч. Анализируя посту- 
пающие данные, автоматика комплекса 
различает бомбардировщики и истре- 
бители, вертолёты, АСП ит. д. Радиоло- 
кационный комплекс 5296 “Струна-1” 
принят на вооружение. 


Засечь гиперзвук 
"Резонанс-НЭ" 


"Резонанс-Н" (рис. 11) — стацио- 
нарный трёхкоординатный радиолока- 
ционный комплекс с ФАР Метровый 
диапазон волн станции позволяет обна- 
руживать летательные аппараты, вы- 
полненные по стелс-технологиям, и ги- 
перзвуковые цели, летящие со скоро- 
стью до 20 Махов, поскольку при его ис- 


пользовании наблюдается резонансное 
увеличение эффективной отражающей 
поверхности летательных аппаратов. 

В российской части Арктики, на 
архипелаге Новая Земля, установлен 
радар "Резонанс-Н", способный обна- 
руживать гиперзвуковые и стелс-цели в 
условиях электронного противодейст- 
вия и естественных помех. 

Комплекс служит для обнаружения, 
опознавания, определения координат и 
параметров движения широкого класса 
воздушных целей на больших дальнос- 
тях и высотах с большой разрешающей 
способностью, включая малозаметные 
крылатые и баллистические ракеты, 
гиперзвуковые летательные аппараты, в 
том числе и выполненные по технологии 
стелс. 

Впервые комплекс был представлен 
на МАКС-2005. В России развёрнут в 
2015г. Характеристики системы пред- 
ставлены в табл. 2 [4]. 


Противорадиолокационная 
борьба 


Ослепить АМАС$ 


В войска поступила модернизиро- 
ванная версия системы радиоэлек- 
тронного подавления “Красуха-20" 
(рис. 12). Она в первую очередь пред- 
назначена для противодействия враже- 
ским РЛС, без использования которых 
авиация противника действовать не 
может. 

Эволюция системы РЭБ "Красуха" 
идёт по пути уменьшения размеров 
комплекса и расширения его возможно- 
стей. "Красуха-2" была аналоговой и 
размещалась на трёх вездеходах, 
"Красуха-4" — цифровая, на двух везде- 
ходах. Полные характеристики “Кра- 
сухи-20" — закрытая информация, но 
опубликован радиус её действия, кото- 
рый равен 400 км. Это ключевой пока- 
затель, поскольку одна из главных задач 
системы — нейтрализация летающих 
радаров АММАСФ$. Без их помощи не мо- 
гут атаковать самолёты-невидимки Е-22 
Вар{ог и Е-35 Майттча Й, которые в бою 
отключают свои РЛС для скрытности. 

Алгоритм работы — в мешанине 
эфира "Красуха" безошибочно находит 
нужный ей тип радиосигнала, захваты- 
вает его источник, берёт его на сопро- 
вождение. При необходимости коорди- 
наты цели могут быть переданы зенит- 


чикам, а если такой команды нет, элек- 
тронщики справятся сами: выставлен- 
ные комплексом активные помехи бло- 
кируют излучение мощного радара 
АМ/АС$, не позволяя ему видеть цели 
самому и наводить на них ударные са- 
молеёты. 

На учении "Красуха-20О" уверенно 
справилась с обнаружением отечест- 
венного самолёта дальнего радиоло- 
кационного обнаружения и управления 
А-50У, поскольку по характеристикам он 
схож с американским Е-3 Зеп\ту. 

Аппаратура нового комплекса разме- 
щается на одном вездеходном шасси 
БАЗ-6910-022 с колёсной формулой 
8х8. Собранная в Брянске 40-тонная 
машина с 500-сильным ярославским 
турбодизелем преодолевает полутора- 
метровый ров и брод, спокойно берёт 
ЗО-градусный подъём, разгоняется на 
шоссе до 80 км/ч и может пройти без 
дозаправки тысячу километров. При 
этом время развёртывания комплекса в 
боевое положение — 15 мин. 

Экипаж из трёх человек находится в 
бронированной кабине, защищённой в 
том числе от СВЧ-излучения. Создатели 
"Красухи" подумали о будущем, когда 
электромагнитное оружие из перспек- 
тивных разработок станет реальностью. 
Кроме безопасности, расчёту комплек- 
са обеспечен и комфорт — кабина снаб- 
жена отопителем и кондиционером. 
Система РЭБ устойчиво работает в ши- 
роком интервале температур: от аркти- 
ческого холода до зноя пустыни. 


РЛС: защита рубежей 


По сообщениям Минобороны, в ходе 
несения боевого дежурства по ПВО в 
2022г. [4] дежурными боевыми расчё- 
тами радиотехнических войск обнару- 
жено и обеспечено сопровождение бо- 
лее 2 млн воздушных объектов. Из них 
более 600 тысяч иностранных самолё- 
тов, более 2000 самолётов-разведчи- 
ков и более 10 боевых стратегических 
бомбардировщиков. При этом дежур- 
ные силы приводились в готовность 
№ 1 более 4000 раз, что показывает 
высокую напряжённость боевого де- 
журства в радиотехнических войсках. 

Сегодня на вооружении радиотехни- 
ческих войск стоят современные и пер- 
спективные радиолокационные сред- 
ства, такие как “Небо-Т" (рис. 13) и 
комплексы средств автоматизации, 
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применение которых позволяет обнару- 
живать и сопровождать любые сред- 
ства воздушно-космического нападе- 
ния — от малоразмерных БПЛА до 
гиперзвуковых ракет не только в возду- 
хе, но и в космосе. 

В ходе операции на Украине расчёты 
РЛС "Небо-Т" (рис. 14) фиксируют не 
только авиацию, ракеты и БПЛА, но и 
снаряды РСЗО. 

"Небо" — семейство российских 
радиолокационных станций, разрабо- 
танное Нижегородским научно-иссле- 
довательским институтом радиотехни- 
ки для войск ПВО и сухопутных войск. 

Отмечается, что “"Небо-Т" работает 
по всем частотным диапазонам и мак- 
симально чувствителен. Координаты 
обнаруженных целей передаются рас- 
чётам средств ПВО и лётчикам ВКС 
России. "Небо-Т" фиксирует объекты в 
воздухе в радиусе более 300 км. 

Сообщается, что операторы россий- 
ской РЛС нейтрализуют помехи, кото- 
рые в эфире круглосуточно создают 
установки украинских военных. 

С 2017 г. российские воздушно-кос- 
мические силы и сухопутные войска 
получают серийные радиолокационные 
станции линейки "Ниобий". Эта техника 
предназначается для усиления проти- 
вовоздушной обороны и расширения её 
возможностей. Мобильное исполнение 
и высокие технические характеристики 
делают такие РЛС высокоэффективным 
средством слежения за воздушной об- 
становкой и обнаружения целей. 


Перспективные образцы 


Проект “Ниобий" или “"Небо-УМ" 
(рис. 15) разрабатывался Федераль- 
ным научно-производственным цент- 
ром "Нижегородский научно-исследо- 
вательский институт радиотехники” 
(ФНПЦ ННИИРТ), входящим в состав 
концерна ВКО "Алмаз-Антей". В основу 
проекта “"Ниобий" легли наработки по 
проектам семейства "Небо". 

Одновременно разрабатывались два 
варианта новой РЛС для разных заказ- 
чиков, имевшие определённые отличия 
друг от друга. Первый, обозначенный 
как 55Ж6бУМ, предназначался для под- 
разделений ПВО воздушно-космиче- 
ских сил. Второй получил обозначение 
1Л125 "Ниобий-СВ" и создавался с учё- 
том требований войсковой противовоз- 
душной обороны. Кроме того, прораба- 
тывался облик экспортных версий двух 
РЛС. 

Передача первых изделий в ВКС и 
сухопутные войска началась в 2017 ги 
продолжается до сих пор. 


Станция для ВКС 


Изделие 55Ж6УМ ("Ниобий", "Небо- 
УМ”) представляет собой подвижную 
РЛС средних и больших высот дежурно- 
го режима. По своей архитектуре и 
внешнему виду она похожа на предыду- 
щие станции "Небо", но отличается 
иным составом оборудования и улуч- 
шенными характеристиками. 

На одном антенном устройстве стан- 
ции имеется сразу две активные ФАР на 
основе твердотельных приёмопере- 
дающих элементов. Решётка большей 


площади работает в составе дальноме- 
ра, а меньший агрегат на её тыльной 
стороне работает в составе высотоме- 
ра. Антенна вращается, обеспечивая 
круговое сканирование по азимуту. По 
углу места сканирование электронное. 
РЛС одновременно использует два диа- 
пазона частот. Дальномер работает в 
метровом, за счёт чего обеспечиваются 
высокая дальность и высотность. Высо- 
томер использует дециметровые вол- 
ны, что даёт требуемую точность изме- 
рений. Применение двух диапазонов 
также улучшает помехоустойчивость 
станции. 


"Ниобий" предназначается для 
обнаружения и сопровождения аэроди- 
намических и баллистических целей. 
Также имеются функции определения 
государственной принадлежности воз- 
душного объекта и пеленгации источ- 
ников радиопомех. Обработка данных 
осуществляется в автоматическом ре- 
жиме с последующей выдачей готовой 
информации потребителям. 


Характеристики РЛС "Небо-УМ" для 
отечественного заказчика засекрече- 
ны, но опубликованы параметры экс- 
портного изделия 55ЖбУМЕ. Для него 
задана предельная дальность обнару- 
жения 600 км и высота до 80 км. Цель с 
ЭПР 1 м? засекается с 430 км. Макси- 
мальная скорость цели — 8000 км/ч. 
Электроника комплекса одновременно 
обрабатывает до 200 трасс. 

Комплекс для войсковой ПВО отли- 
чается уменьшенными характеристика- 
ми. Так, для экспортного варианта 
"Ниобия-СВ" заявлены максимальная 
дальность обнаружения 400 км и высо- 


та до 40 км. Уменьшено и число одно- 
временно обрабатываемых трасс. 
Высокие технические характеристи- 
ки позволяют станциям эффективно 
следить за крупным районом и вовремя 
засекать весь спектр актуальных угроз 
на большом удалении и значительной 
высоте. Изделия 55Ж6УМ и 1Л125 спо- 
собны обнаруживать самолёты и верто- 
лёты, высокоточное вооружение, БПЛА 


и баллистические ракеты. Также заяв- 
лена возможность обнаружения и со- 
провождения малозаметных летатель- 
ных аппаратов на дальностях вплоть до 
сотен километров. Большой интерес 
представляет функция выявления ис- 
точников помех. 

"Ниобий" двух типов, как и базовое 
"Небо", выполняется в подвижном или 
мобильном виде. Автомобильные 
шасси и полуприцепы упрощают 


переброску техники на новую пози- 
цию. Нормативы по времени развёр- 
тывания и подготовки к работе в 
целом соответствуют требованиям 
войск-эксплуатантов. Станции могут 
развёртываться в районах без радио- 


локационного прикрытия или до- 
полнять существующую сеть РЛС, 
обеспечивая решение актуальных 
задач. Обеспечена гибкость примене- 
ния собранной информации. "Нио- 
бий" может выдавать данные вы- 
шестоящему командному пункту для 
последующей обработки и передачи 
потребителям. Также предусмотрена 
возможность прямой связи с зенит- 
ными комплексами, что сокращает 
время от обнаружения до поражения 
цели. 


Эшелон дальнего 
перехвата 


Система "Амур" (РЛС "Дон-2Н”") 


Система противоракетной обороны 
Москвы — А-135 "Амур" (рис. 16). Уже 
сегодня А-135 способна в автоматиче- 
ском режиме осуществлять отражение 
атак баллистических ракет противника 
с разных направлений. 

Согласно Договору по ПРО 1972 г, 
противоракетный щит распространяет- 
ся на Москву и Центральный промыш- 
ленный район. 


Центральное место в системе ПРО 
Москвы занимает РЛС "Дон-2Н". Стан- 
ция представляет собой строение в ви- 
де усечённой пирамиды высотой 30 м. 
Стороны нижнего и верхнего оснований 
составляют 140 м и 100 м соответст- 
венно. 

На всех четырёх боковых сторонах 
расположены ФАР (приёмные и пере- 
дающие), предназначенные для сопро- 
вождения целей и передачи команд 
наведения противоракетам. РЛС рабо- 
тает в сантиметровом диапазоне. Пер- 
воочередная задача станции — выявле- 
ние баллистических целей. 

В рамках системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН) подмос- 
ковная РЛС полу- 
чает информацию 
со спутников и 
радиолокацион- 


ных станций метрового диапазона 
"Воронеж" (рис. 17), находящихся 
вблизи государственных границ РФ. 

В то же время станция "Дон-2Н" 
способна фиксировать ракетную ата- 
ку без “внешней помощи”. Подмос- 
ковная РЛС образует над Москвой 


радиолокационный "зонтик": высота 
обнаружения цели — 40 тыс. км. 
Такие характеристики позволяют 
отследить не только ракетную угрозу, 
но и рассмотреть частицы космиче- 
ского мусора, которые могут повре- 
дить МКС, и другие объекты, находя- 
щиеся на орбите. 

В подземном помещении РЛС рас- 
полагается командный пункт дивизии. 
Отсюда осуществляется управление 
всеми средствами А-135, включая РЛС 
и пусковые установки. В случае боевой 
тревоги офицеры могут попасть в ко- 
мандный пункт по специальному пеше- 
ходно-транспортному туннелю. 

Модернизация последних лет затро- 
нула все элементы системы ПРО: ко- 
мандно-вычислительный пункт, много- 
функциональную РЛС "Дон-2Н" и огне- 
вые средства. 


Особенностью модернизации явля- 
ется то, что она проводится без снятия 
системы с боевого дежурства — все 
элементы А-135 работают бесперебой- 
но и в круглосуточном режиме. 

В частности, на РЛС "Дон-2Н" про- 
ведена замена автоматизированных 
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систем управления. С боевого де- 
журства сняты комплексы средств 
автоматизации "Центр". Вместо них 
установлены новейшие изделия 
83т212 разработки ОАО "НИИ автома- 
тической аппаратуры им. В. С. Семе- 
нихина”. 

Модернизированная версия стоя- 
щей на вооружении противоракеты 
ближнего перехвата 53Тб оснащена 
обычной (неядерной) боевой частью 
(рис. 18) и сможет эффективно пере- 
хватывать баллистические цели в атмо- 
сфере. 

У ракеты новые корпус, двигатель и 
оборудование. Изменился и транспорт- 
но-заряжающий агрегат. 

Противоракетный щит Москвы функ- 
ционирует как единая органичная сис- 
тема. Главная её цель — отражение 
атаки баллистических ракет средней 
дальности и межконтинентальных бал- 
листических ракет. 

Сопровождение и перехват ракет 
противника отрабатываются примерно 
2—4 раза в сутки. При этом боевые рас- 
чёты имитируют отражение нескольких 
волн атаки с разных географических 
направлений. 

Согласно наиболее распространён- 
ному сценарию тренировок, ракеты в 
направлении Москвы одновременно 
запускаются из Северной Америки, 
Атлантического и Тихого океанов. 
Запущенная с суши баллистическая 
ракета летит 35...40 мин, с моря — 
10...15 мин. 

Каждая ракета противника состоит 
из нескольких боевых блоков и ложных 
целей. Благодаря РЛС "Дон-2Н" одна 
российская противоракета может пере- 
хватить один боевой блок противника. 
Ситуация перехвата ложной баллисти- 
ческой цели полностью исключена. 

Скорость боевых частей на финаль- 
ной траектории полёта может достигать 
7...9 км/с. Поэтому российские проти- 
воракеты являются гиперзвуковыми. 
Точное число противоракет в арсенале 
системы ПРО Москвы и их характерис- 
тики не разглашаются. 

Противоракетный бой длится 
3...4 мин. А-135 самостоятельно произ- 
водит фиксацию баллистических целей, 
сопровождает и уничтожает их. Даль- 
ность перехвата составляет несколько 
десятков километров (40...120 км), 
обеспечивая полную безопасность при- 
крываемого региона от последствий 
взрыва вражеского боеприпаса. 

Модернизированные противоракеты 
ближнего перехвата смогут уничтожать 
цели на высоте до 50 км, дальнего 
перехвата — до 800 км. Показатели 
сопровождения целей — 120 боевых 
блоков, дальность их обнаружения — 
1,5 тыс. км. 

"Дон-2Н" полностью функционирует 
в автоматическом режиме. Станция мо- 
жет продолжать работу даже без опера- 
торов. Все системы станции автоном- 
ны, что позволяет ей работать в экстре- 
мальной обстановке. 

РЛС обладает высокой помехозащи- 
щённостью. Вмешательство хакеров и 
взлом компьютерной системы полно- 
стью исключены. Программно-вычис- 
лительный комплекс функционирует 
автономно, а связь с другими военные 


объектами осуществляется по закоди- 
рованным каналам. 

"Дон-2Н" выполняет огромное число 
функций, причём не только военного 
характера. Подмосковная РЛС способ- 
на отследить любой баллистический 
объект на дальности менее 1,5 тыс. км, 
обеспечивая тем самым необходимый 
запас времени на осуществление пере- 
хвата. 


РЛС "Воронеж" 


Характеристики РЛС "Воронеж": 
дальность обнаружения для модифика- 
ции "Воронеж-ДМ" — 2500...6000 км, 
"Воронеж-ВП" — 6000 км, "Воронеж-ДМ" 
способна отрабатывать до 500 целей. 


Модификации РЛС 
серии “Воронеж” 


Станция метрового диапазона — 
РЛС СПРН "Воронеж-М" (77Я6), стан- 
ция дециметрового диапазона — РЛС 
СПРН "Воронеж-ДМ" (77Я6-ДМ), широ- 
кополосная станция, возможно, милли- 
метрового диапазона — РЛС СПРН 
"Воронеж-ВП" (77Я6-ВП). 


Месторасположение станций 
"Воронеж" 


"Воронеж-М" расположена в Ленин- 
градской области, обеспечивает конт- 
роль территории от Шпицбергена до 
Марокко. Головная "Воронеж-ДМ" двух- 
модульного исполнения расположена в 
Краснодарском крае, обеспечивает 
контроль территории от Северной Аф- 
рики до Южной Европы. Серийная "Во- 
ронеж-ДМ" расположена в Калинин- 
градской области, обеспечивает конт- 
роль территории западного направле- 
ния, дублирует РЛС в Барановичах. 
"Воронеж-ВП" в Иркутской области 
обеспечивает контроль территории 
юго-восточного направления. 

РЛС “Воронеж-ВП" расположены 
близ Печоры, в Мурманской области ив 
Азербайджане. 
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Рассмотрена версия популярного 
языка проектирования Зу$ет\етосдц, 
предназначенная для синтеза. Дос- 
таточно полно описаны основные 
синтаксические элементы и кон- 
струкции языка с точки зрения их 
практического использования. Каж- 
дая конструкция языка сопровожда- 
ется примером. Изложение мате- 
риала не привязывается к опреде- 
леённой элементной базе или кон- 
кретному программному средству 
проектирования, поэтому материал 
книги может использоваться при 
разработке проектов как на микро- 
схемах АЗС, так и на ЕРОА(ПЛИС). 
Язык эуфет \Уегод полностью 
наследует язык \ег1од и предостав- 
ляет новые возможности для разра- 
ботки больших и сложных проектов 


ЯЗЫК 
бузет\егЦорР 
ДЛЯ СИНТЕЗА 


на самых верхних уровнях проекти- 
рования: системном, абстрактном и 
уровне транзакций. Кроме того, язык 
буз4ет\егИоа включает новые язы- 
ковые конструкции верификации 
проектов, обеспечивающие новые 
возможности для описания тестово- 
го окружения сложного проекта. В 
результате получился язык с очень 
широкими и разнообразными воз- 
можностями, которые трудно в дета- 
лях описать в одной книге. В предла- 
гаемой книге, в основном, описы- 
ваются конструкции языка Зуз{ет 
\ег!од, которые предназначены для 
синтеза. При этом некоторые кон- 
струкции языка, используемые толь- 
ко для моделирования, также упомя- 
нуты в данной книге. 

Для разработчиков цифровых 
систем, преподавателей и студентов 
соответствующих специальностей, 
научных работников, аспирантов, мо- 
жет использоваться в качестве спра- 
вочника языка 5у$ет\еод, а также 
самостоятельного изучения языка. 
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Блочно-модульный УМЗЧ 


В. КИБА, г. Волжский Волгоградской обл. ь 


произведения музыкальных произведе- 
ний, и каждый раз, чтобы сделать усо- 


своё время мною было сделано 
много различных УМЗЧ для вос- 
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вершенствование, приходилось выки- 
дывать всю начинку и разрабатывать 
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всё заново, потому что было принято 
собирать полный усилитель на одной 
плате и про модернизацию можно было 
забыть. Но время не стоит на месте, 
появляются новые схемотехнические 
решения, и хочется, чтобы новые вея- 
ния были и в твоей конструкции. 

В этой статье речь пойдёт не о 
сборке супер-УМЗЧ, а фактически о 
конструкторе из блоков, в котором 
можно без переделки всего устрой- 
ства заменить любой переставший 
устраивать по качеству воспроизведе- 
ния звука модуль. В этом усилителе 
блоки менялись несколько раз, един- 
ственный блок, который там прижился 
надолго, — это модуль УМЗЧ на мик- 
росхеме ТВА7293. В этой конструкции 
применены не самые лучшие схемные 
решения, составляющие модули и 
блоки старался подбирать по крите- 
рию сложность-качество, не обяза- 
тельно Н!-Епа, но хотя бы первый 
класс. Конечно, кому-то могут не 


сойххаь 


УИНХ:1ОАа$ 


п" орелоцп$иоэ 1чэоаиоЯ 
пл" отрелонеш :иэ1е19 мэиаЦ 


5205 ‘5 5м ОИПУа 


ЗВУКОТЕХНИКА 


Приём статей: таЙ!@га@ю.ги 
Вопросы: сопзиИ@гаЧю.ги 


РАДИО № 3, 2023 


Рис. 3 


понравиться применённые модули по 
качеству воспроизведения, но они 
могут заменить их такими, которые их 
будут устраивать. И чтобы идти в ногу 
со временем, решил отказаться от 
многочисленных "крутилок”, кнопок и 
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сделать полно- сорным дисплеем, ну и куда без дис- 
стью цифровое танционного управления, его уже и в 


Рис. 12 управление с сен- —утюгах применяют. 
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Рис. 19 


Блок-схема усилителя показана на 
рис. 1. Перечислим узлы, применён- 
ные в усилителе: 

ПУ — предварительный усилитель на 
микросхеме ТОА7419 с цифровым 
управлением по шине !?С; 

БУ — блок управления на Агаито 
Меда2560 и 3.95 (СО ТЕТ-дисплей; 

УМ — усилитель мощности на микро- 
схеме ТОА7293; 

БЗД — блок защиты динамических 
головок акустических систем (АС); 

БП УМ — блок питания усилителей 
МОЩНОСТИ; 

БП БУ — блок питания блока управ- 
ления; 

Т1 — понижающий трансформатор 
БП УМ. 

Схема БУ показана на рис. 2. Дис- 
плей на схеме не показан, поскольку 


модуль Агаито Меда2560 и 3,95" (СО 
ТЕТ-дисплей собирают сэндвичем, и 
они представляют собой единый блок. 
Микроконтроллер по шине !?С получает 
информацию от микросхемы часов ре- 
ального времени в модуле А2 053231, 
управляет предварительным усилите- 
лем (ПУ), получает от него аудиосигнал 
для анализатора спектра, контролирует 
температуру теплоотвода УМ, управля- 
ет вентилятором и получает команды уп- 
равления от ИК-приёмника В1. Команды 
управления усилителем можно подавать 
двумя способами, первый — с помо- 
щью сенсорного экрана дисплея, вто- 
рой — дистанционно с помощью ИК- 
пульта АС-6, показанного на рис. 3. 
Привязка кнопок пульта к командам не 
указана, их можно посмотреть в файле 
|В_ Сотго!.то или переназначить под 
любой удобный для конечного пользо- 
вателя пульт. Можно было бы ввести 
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функцию обучения назначения кнопок 
управления для пульта, но не стал 


у ) < у .М` ; усложнять программу. 
\*. о При включении устройства БУ вклю- 
\ о % чается в дежурном режиме и на дисплей 
(рис. 4) выводятся время, температура 
теплоотвода УМ и две кнопки. Кнопка 
"ОМ" — включение усилителя мощнос- 
ти, кнопка "ЗЕТ" — установка времени, 
и при нажатии на неё микроконтроллер 
(МК) переходит в режим установки 


времени. Изменяемая цифра времени 

== С выделяется жёлтым цветом, касанием 
верхней части цифры время увеличи- 

чаи | | | вается, нижней части цифры — время 


уменьшается, и так по кольцу четыре 
раза. При выходе из установки време- 
. ни изменения автоматически заносят- 


и ся в микросхему реального времени 
0$3231. При нажатии на кнопку "ОМ" БУ 
у подаёт питание на УМ, и на дисплей 
(| Г выводятся кнопки регулировок пара- 
к о метров звука, показанные на рис. 5. 

На дисплей также выводится темпе- 
ратура теплоотвода УМ, кнопками 
1М1—1М3 выбирают вход, с которого бу- 
дет воспроизводиться сигнал. "ОРЁЕ" — 
кнопка выключения усилителя и пере- 
хода в дежурный режим, четыре кнопки 
переключения частотных полос темб- 
ров, при нажатии на каждую их них 
вместо названия выводится частота 
полосы регулировки и при каждом 
последующем нажатии переключается 
по кольцу. Кнопка тонкомпенсации 
"Гои4” (также с регулировкой), кнопка 
отключения звука “МОТЕ", дисплей 
анализатора спектра и пять регулято- 
ров громкости и тембров, которые 
управляются кнопками "+" и "-—". Если 
производились изменения настроек 
| звука, то при нажатии на кнопку "ОЕЕ" 
ОА2 все изменения автоматически сохра- 
няются в ЕЕРАОМ МК. При последую- 
щем включении усилителя будут сохра- 
нённые параметры. 

84[) [83 Схема ПУ показана на рис. 6. Он 
собран на микросхеме аудиопроцессо- 
ра ТОА7419М, который обладает хоро- 
шими параметрами по звуку, а также 
большим функционалом, позволяющим 
оптимально настроить звучание УМЗЧ. 

ХРВ ХР7 ХРб ХР5 ХР4 У него полностью цифровое управление 
> 950 958 {оо [ео ф= по шине 1?С. В моём конструкторе из 

четырёх входов использовано только 

® св С три, что, считаю, вполне достаточно для 

С13 С46 С $6 С42 = . усилителя. Регулировка тембра — трёх- 

т — не полосная, высокие, средние и низкие 

1о частоты с интервалом регулирования 

БАЛ |2° +15 дБ и по четыре переключаемые 

частотные полосы для каждого из них, 

тонкомпенсация — от 0 до -15 дБ и 

также переключаемые четыре частот- 

ные полосы, есть выходы на сабвуфер и 

тыловые колонки, но у меня они не при- 
менены. 

В микросхеме ТРА7419М есть вход и 
выход анализатора спектра, но нигде не 
нашёл информацию, как его запустить, 
поэтому применил программный анали- 
затор спектра. Но производительности 
МК не хватает для работы дисплея ана- 
лизатора спектра, и изображение не 
успевает за звуком, они живут каждый 
своей жизнью. Если применить модуль 
Агаито Вие, возможно, они синхрони- 
зируются. Но применять быстродейст- 
вующий МК только для того, чтобы была 
Рис. 21 красивая картинка, пока посчитал неце- 
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Рис. 22 


лесообразным, так как на управление 
звуком она не влияет. На разъём ХР1 
выведено напряжение +5 В для под- 
ключения питания МР3З-плейера, напри- 
мер как на рис. 7, или можно подклю- 
чить модуль Виоо для воспроизве- 
дения музыки со смартфона. Собранная 
плата ПУ показана на рис. 8 и рис. 9. 
Здесь в качестве входных аудиоразъ- 
ёмов применены компьютерные гнёзда 
Ц$В-В, но никто не мешает установить 
другие. 

Схема УМ показана на рис. 10. 
Предварительно было переделано мно- 
го оконечных усилителей на транзисто- 
рах и микросхемах, но был выбран УМ 
А. Сырицо, статья которого напечатана 
в [1]. Это простой и очень качественный 
по своим параметрам оконечный усили- 


тель. Не стал делать стереоусилитель 
на одной плате, а сделал двойное моно, 
т.е. две отдельные платы на левый и 
правый каналы. Единственный недоста- 
ток был в том, что ПУ — стерео, и потом 
пришлось долго искать точку подключе- 
ния его общего провода, чтобы изба- 
виться от низкочастотного фона. В 
Интернете есть хорошая статья про 
методы устранения этой проблемы [2]. 

Желательно подключить общие про- 
вода УМ и ПУ в одной точке на плате БП 
УМ, а общий провод ПУ желательно 
подключить в районе общего провода 
входных разъёмов. При этом чем толще 
провод, тем меньше уровень фона. 
Сначала соединение было сделано 
проводом сечением 1,5 мм", и прослу- 
шивался тихий фон с частотой сети, а 


когда был использован провод сечени- 
ем 4 мм°, фон практически пропал. 
Выход ПУ подключают к входу УМ экра- 
нированным проводом с подключением 
экрана к общему проводу со стороны 
УМ, и между собой экраны сигнальных 
проводов не соединены. Собранная 
плата усилителя мощности показана на 
рис. 11. 

Поскольку была проблема с изготов- 
лением теплоотвода, для охлаждения 
микросхем УМ было решено применить 
теплоотвод от компьютерного процес- 
сора с вентилятором размерами 
80х80х20 мм. В итоге получился 
“кубик”, который показан на рис. 12 и 
рис. 13. Результат получился непло- 
хой, хотя у теплоотвода и небольшие 
размеры, на средней громкости и с АС 
сопротивлением 8 Ом его температура 
не превышает 35 °С. У вентилятора две 
скорости вращения, при температуре 
менее 40 °С на него поступает питаю- 
щее напряжение 5 В, поэтому он вра- 
щается медленно и тихо. При превыше- 
нии этой температуры на него поступа- 
ет напряжение 12 В, и он вращается с 
максимальной скоростью. 

На теплоотводе на латунных стойках 
закреплён БЗД, схема которого показа- 
на на рис. 14. За основу была взята 
схема из [3], там приведено полное 
описание, поэтому опишу вкратце, как 
он работает. Модуль БЗД защищает АС 
при пропадании одного из напряжений 
питания УМ, от появления постоянного 
напряжения на выходе УМ, а также осу- 
ществляет задержку подключения АС к 
УМ при включении для исключения 
щелчков. Схема немного модернизиро- 
вана с применением более современ- 
ных электронных компонентов, и добав- 
лен узел на оптроне Ц1 (РС817) для при- 
нудительного включения и отключения 
АС. При выключении УМЗЧ сначала 
отключаются АС для исключения щелч- 
ка, атолько потом отключается питание. 
Вместо подключённых последователь- 
но конденсаторов С1, С2 и СЗ, С4 можно 
установить неполярные оксидные кон- 
денсаторы, но у меня не было возмож- 
ности их приобрести. Смонтированная 
плата БЗД показана на рис. 15. 

В БП УМ применён тороидальный 
трансформатор Т1 (рис. 16). Он мне 
достался от усилителя мощности "Эсто- 
ния УМ-010” Этот трансформатор 
имеет две вторичные обмотки с пере- 
менным напряжением по 27 В, и хотя он 
тяжёлый, но зато нет никаких высоко- 
частотных помех. Пробовал делать уси- 
литель с питанием от импульсного БП, 
но из него в усилитель проникали поме- 
хи, которые не удавалось полностью 
подавить, поэтому аналоговую часть 
усилителя решил запитать от старого и 
проверенного линейного блока питания 
и не использовать импульсные стабили- 
заторы. 

Схема БП УМ показана на рис. 17. 
Он собран по обычной схеме, выпрями- 
тельный мост — на диодах \1—\04, 
применены сглаживающие конденсато- 
ры С5, Сб, С8 и СЭ большой 6мкости, а 
пленочные конденсаторы С10, С11 слу- 
жат для подавления высокочастотных 
помех. Выходное напряжение выпрями- 
теля — 2х35 В. На микросхеме ВА1 со- 
бран аналоговый стабилизатор напря- 
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жения 9 В для питания ПУ. Собранная 
плата БП УМ показана на рис. 18 (на 
второй с. обложки). 

Схема БП БУ показана на рис. 19. 
Поскольку БУ цифровой, чтобы он не 
создавал помех по цепям питания, было 
решено запитать его от отдельного ис- 
точника питания. На плате БП БУ нахо- 
дятся элементы его включения, узлы 
питания вентилятора охлаждения теп- 
лоотвода УМ и коммутации подключе- 
ния АС к УМ. Собранная плата блока 
показана на рис. 20. Оба блока питания 
закреплены на латунных стойках высо- 
той 10 мм на шасси трансформатора Т1, 
как показано на рис. 16. 

Все платы изготовлены из односто- 
роннего фольгированного стеклотек- 
столита толщиной 1,5 мм. Чертеж платы 
ПУ — на рис. 21, платы УМ — на 
рис. 22. Чертёж платы БЗД показан на 
рис. 23, платы БП УМ — на рис. 24 
(на второй с. обложки), а платы БП 
БУ — на рис. 25. Платы рассчитаны на 
установку постоянных резисторов 
МЛТ, С2-33, резисторов для поверх- 
ностного монтажа типоразмера 1206, 
оксидных конденсаторов К50-35 или 
импортных аналогов и конденсаторов 
К10-17, К7З-17. В УМ можно применить 
микросхему ТОА7294. Микросхемы 
ТОА7293 изолированы от теплоотвода 
слюдяными прокладками, поскольку на 
металлическом корпусе микросхемы 
присутствует минусовое напряжение 
питания. Для термодатчика 0$188В20 в 
центре теплоотвода просверлено от- 
верстие так, чтобы он плотно входил в 
него с применением теплопроводящей 
пасты. Резистор НЭ в УМ установлен 
перпендикулярно плате внутри катушки 
-3, которая намотана в два слоя с изо- 
ляцией между ними на оправке диамет- 
ром 12 мм, длиной 30 мм и содержит 
Рис. 23 40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 
1 мм. Реле в БЗД — $ВУ-12\/0С-$1-С, в 
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Рыс. 26/7755 и | | ии Рис. 29 


Рис. 25 


БП БУ — автомобильное серии 90.3747. 
Трансформатор Т1 в БП БУ — торои- 
дальный на выходное напряжение 12 Вт 
и ток ТА, но можно применить что- 


нибудь более современное, например 
импульсный блок питания, просто этот 
трансформатор был в наличии. В этом 
блоке в первоначальном варианте 


Ощ+о О 
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вместо модулей А] и А2 МР1584 были 
установлены аналоговые стабилизато- 
ры серий 1М7809 и 1М7805, но они 
сильно нагревались, и без теплоотвода 
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их использовать было нельзя. Пред- 
варительно на выходе модуля А1 надо 
установить напряжение 9 В, ана выходе 
модуля А? — 5В. На диоды /01—\04 
блока БП УМ для охлаждения с приме- 
нением изоляционной прокладки из 
слюды сверху установлены игольчатые 
теплоотводы. Выводы питания ИК-при- 
ёмника припаяны к выводам микросхе- 
мы стабилизатора 5 В модуля платы 
Агаито, как показано на рис. 26. 

Собран усилитель в корпусе разме- 
рами 350х300х100 мм (рис. 26), сде- 
ланном из оцинкованного листового 
железа толщиной 1 мм. Лицевая панель 
использована от старого компьютера 
фирмы Оей (рис. 27), она немного 
обрезана по ширине до нужных разме- 
ров. Блок управления с дисплеем поме- 
стился в окне от двух пятидюймовых 
дисководов. Размеры корпуса могут 
быть и другими, но поскольку у меня 
был компьютер в корпусе формата 
Сире, чтобы стоящий на нём усилитель 
смотрелся гармонично, он и был сделан 
по размеру корпуса этого компьютера. 
БУ закреплён на передней металличе- 
ской панели корпуса, в которой выреза- 
но отверстие для платы Агито, пока- 
занное на рис. 28. На макетной плате 
(рис. 29 и рис. 30) установлены все 
разъёмы для коммутации БУ с другими 
блоками усилителя. Расположение 
разъёмов может быть произвольное, 
кому как удобно. 

Агаито Меда2560 с дисплеем встав- 
лен в разъём кросс-платы и через 
латунные стойки винтами крепится к 
кросс-плате, показанной на рис. 31 
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(без дисплея). Плата часов реального 
времени на микросхеме 0$3231 за- 
креплена двухсторонним скотчем на 
обратной стороне модуля Агаито 
Меда2560, как показано на рис. 32. 

На задней панели усилителя, пока- 
занной на рис. 33, расположены сете- 
вой разъём, входные, выходные разъ- 
ёмы, разъём микро-У$В для програм- 
мирования МК без разборки усилителя 
и отверстие вентилятора охлаждения 
теплоотвода усилителя мощности, 
закрытое защитной решёткой. 

При первом включении и програм- 
мировании данные надо внести в 
ЕЕРАОМ МК, предварительно в скетче в 
функции ЗЕТУР разблокировать строки 
ЕЕРВОМ \МКе(); и Ме ТОА7419();, 
а после программирования и запуска 
программы заблокировать эти строки и 
снова прошить Агаито. Без этого при- 
дётся долго и нудно вгонять все на- 
стройки в заданные интервалы и потом 
сохранять их в ЕЕРАВОМ МК. Похоже, что 
в библиотеке дисплея исправили ошиб- 
ку зеркального отображения информа- 
ции, и больше не приходится исправ- 
лять файл дисплея. Все библиотеки, ко- 
торые применены в программах, можно 
загрузить с сайта @МНиб В@рз:// 
анпиб.сот/ги-Чос. 
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1аугЗО.пагоа.-ги//Ит$св/5оипа/16/а$ргоес\. 
Вт (14.01.23). 


От редакции. Программы и файлы для 
программирования модуля Агдито, черте- 
жи печатных плат в авторском и редакцион- 
ном вариантах находятся по адресу 
ВИр://Нр.га@ю.ги/риь/2023/03З/ит.2р 
на нашем ЕТР-сервере. 


ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 


РАДИОДЕТАЛИ! 
РАДИОДЕТАЛИ! 
РАДИОДЕТАЛИ! 


мимим.гафтодеай.регт.ги 
Тел: 8-800-201-75-54 


Для Вас, радиолюбители! 

РАДИО элементы, материалы, 
корпуса, наборы — наложенным пла- 
тежом. Каталог по запросу. 

426072, г. Ижевск, а/я 1333. 

ИП Зиннатов Р К. 

Нс-ргот@{е|®уапаех.ги 

МПа{5Арр /тел. 8-912-443-11-24 


НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ 


Раздел ведёт В. ШЕПТУХИН (ВЪСЕ), г. Липецк 


РОССИЯ 


БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. Началось 
вещание радио Епегду в Алексеевке на 
частоте 100,6 МГц (источник — ЧА: 
ИИр$: //\К.сот/га4!о.4и_31?\ми/=\маН- 
83427404 _24659 (22.01.23). 

21 декабря 2022г. в 03:00 филиал 
РТРС "Белгородский ОРТПЦ" начал 
трансляцию радиостанции "Радио Рос- 
сии" с РТС "Селиваново" на частоте 
107,5 МГц. Мощность передатчика — 
2 кВт. Высота подвеса передающей ан- 
тенны — 215 м. Радиостанция стала до- 
ступна для 110 тысяч жителей Валуй- 
ского района и окрестностей. Запуск в 
Валуйском районе завершил модерни- 
зацию сети вещания "Радио России" в 
Белгородской области. Ранее новые 
радиопередатчики появились в Белго- 
родском, Корочанском, Староосколь- 
ском и Шебекинском районах (источ- 
ник — ПА: Вр$://Беющого4. 7 4г$.ги/ 
рго{/г{г$ -гед!оп/пеми5рарег/гг$ - 
паспа!-1гап!уа+$Гуи-га Чо ${ап{$и- 
га !о-го$$П-у-уашу$Кот-гауопе/ 
(22.01.23)). _ д 

КРАСНОДАРСКИИ КРАИ. По инфор- 
мации с сайта РТРС, в Армавире офи- 
циально запущено вещание радиостан- 
ции "Маяк" на частоте 90,8 МГц. Веща- 
ние идёт с объекта Армавир-2 (башня 
на ул. Розы Люксембург). Оттуда же ра- 
ботают передатчики “Вести ЕМ", ОРМ, 
"Сотеду радио". Мощность передатчи- 
ков — 1 кВт, в зоне охвата проживает 
332,7 тысячи человек (источник — УВЕ: 
ИЕр5$: //уК. сот /+мт23?м=ма! - 
206132844 937 (22.01.23)). 

КРЫМ. В Бахчисарае на частоте 
105,2 МГц начал работать передатчик ра- 
дио "Спутник" (источник — УВЕ: Ир$:// 
уК. сот /сггтеа_1уга о? м=май- 
18594521_4438%2Еа1 (22.01.23)). 

КУРГАНСКАЯ ОБЛ. 25 декабря 
2022г. к федеральной сети радио 
Моще Сайо присоединился г. Курган. 
Радиостанцию можно услышать на 
частоте 88,7 МГц (источник — ЦВЕ: 
ИИрз$: //гтад.ги/пем/$ /гаЧ!о-тоще- 
саг! о -хагхуиспа[о -у-Кигдате 
(22.01.23)). 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. В Сосно- 
вом Бору перезапущено вещание 
"Европы Плюс”. С 1 января 2023 г. она 
начала вещание на новой частоте 
99,9 МГц. Вещание идёт в штатном 
режиме с ВАО$. До начала декабря 
2022 г. станция работала у другого ве- 
щателя с лета 2018г. на частоте 
95,3 МГц (источник — УАЁ: ВЧр$:// 
УК. сот /тугаато 4 7 ?м=май - 
67314840 4636 (22.01.23)). 

В Сосновом Бору перезапущено 
вещание “Дорожного радио". С 10 ян- 
варя 2023г. оно работает на частоте 
98,3 МГц. С весны 2009 г. до 31 декабря 
2022 г. станция вещала с местным парт- 
н@ёром “Тера" на частоте 102,6 МГц. 
Сейчас станция работает на новой час- 


Примечание. Время всюду — (ТС. 
Время М$К = (ТС + Зч. 


тоте с новым партнёром — компанией 
Медиа Телеком, которая размещает 
рекламу по согласованию с Москвой 
(источник — ЧАС: ИЁр$://\К.сот/ 
{уга4!0о47 ?ми=маН-67314840_4639 
(22.01.23)). 

МАРИИ ЭЛ. В Марий Эл завершена 
работа по повышению надёжности 
вещания радиостанций "Радио России" 
и "Маяк" — сообщили в радиотелеви- 
зионном передающем центре респуб- 
лики. На радиотелевизионной станции 
"Иошкар-Ола", которые многие знают 
как телебашню, установлен резервный 
передатчик, который в случае перебоев 
радиовещания в автоматическом режи- 
ме будет подменять основное оборудо- 
вание. Как отметил директор филиала 
РТРС в Марий Эл Андрей Шадрин, это 
сократит время возможных простоев и, 
следовательно, неудобства для слуша- 
телей. Эфиры радиостанций ВГТРК 
можно слушать в УКВ-диапазоне не 
только через радиоприёмники или маг- 
нитолы, есть возможность настроиться 
на эти радиостанции и на телевизоре. 
"Радио России", "МАЯК" и "Вести ЕМ" 
входят в состав первого мультиплекса 
цифрового вещания. Цифровой сигнал 
в стандарте О\УВ-Т2 доступен более 
98 % жителей Марий Эл (источник — 
ОВ: — ИЁр$://4ее-зайптто .ги/тдех. 
рир?14=16303 (22.01.23)). 

МОСКВА и МОСКОВСКАЯ ОБЛ. На 
бывших УКВ-частотах "Радио России" в 
четырех городах Подмосковья ожидает- 
ся запуск радиостанции "Пи ЕМ". Об 
этом свидетельствует переоформление 
лицензии на деятельность по телера- 
диовещанию ЛОЗ33-00114-77/00106372 
(номер лицензии, присвоенный до 
01.03.2022, — 30450, лицензиат — ООО 
"ПИ ФМ"). В Егорьевске вещание "Пи 
ЕМ" будет осуществляться на частоте 
100,2 МГц, в Можайске — на частоте 
101,5 МГц, в Шатуре — на частоте 
102,7 МГЦ, а в Зарайске — на частоте 
107 МГц. Мощности передатчиков по 
100 Вт. На вышеуказанных частотах 
"Радио России“ транслировалось со- 
вместно с программами подмосковно- 
го "Радио 1" (источник — ЦАГ: №@р$:// 
УК. сот /1угаатот$ К? м=ма!| - 
194965312_5129 (22.01.23)). 

С Т января 2023 г. радиостанции 
"Радио Ча22”“ (89,1 МГц), "Воск ЕМ" 
(95,2 МГц) и "Радио Книга" (105 МГц) 
вновь вернулись на круглосуточный 
режим вещания на Москву и область с 
Останкинской телебашни. Ранее 
"Радио Ча72" и "Воск ЕМ" уходили на 
ночные перерывы с 22:00 до 3:00 утра 
(во втором полугодии 2021 г. передат- 
чики отключались в полночь по мос- 
ковскому времени). А сигнал "Радио 
Книга" в 2020г. отсутствовал на 
УКВ-диапазоне с 21:00 и до 3:00 
(источник — ИВА: ИЁр$://\К.сот/ 
фтугадотмзкК ? м = ма Е - 
194965312_5266 (22.01.23)). 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. С 1 января 
2023 г. с 10:00 в Нижнем Новгороде на 
частоте 94,7 МГц началось вещание 


радиостанции Неах ЕМ. Эта частота, 
которую более шести лет занимала 
радиостанция ОЕМ, была выкуплена 
ООО “ГПМ Радио" (источник — УВЕ: 
ИЫр$: //уК.сот/уст2014?\ми=\ма!- 
62613163_20052 (22.01.23)). 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. Вещатель 
ООО "Дом Музыки" продлевает вре- 
менную остановку трансляции радио- 
станции "Радио Книга” на частоте 
93,2 МГц в Новосибирской области до 
31 марта 2023г (источник — ЧУАГ: 
ИИрз$: //поуо$Ю$К.г4г$.ги/4У/апа!од/ 
гаЧюо-Ктда-ргоШеуае{-угетеппиуц- 
о5тапо\уКи -уе$ Пспапгуа -\- 
поуо5ФизКоу-оШа$Ч/ (22.01.23)). 

В преддверии новогодних праздни- 
ков филиал РТРС “Сибирский РЦ” 
начал вещание программ радиостан- 
ции "Дорожное радио" с телецентра 
Новосибирска. Трансляция ведётся в 
УКВ-диапазоне на частоте 102 МГц, 
мощность передатчика — 1 кВт. Ра- 
диоканал “Дорожное радио“ стал 
двадцать третьим, транслируемым с 
самой высокой антенной опоры в 
Новосибирске. Программы радиостан- 
ции слушают более двух миллионов 
жителей областного центра и окрест- 
ностей, это примерно 73,4 % от чис- 
ленности всего населения Ново- 
сибирской области (источник — ЦА: 
ПЕрз$: //пПо\оз1Ь 1$К .г{г$ .ги / м / 
апа!од/у-Капип-поуодо-доаа- 
дого2;Нпое-гаЧ!о-у-поуоз1Бт5Ке- 
о1+те{о-поуо5е!е/ (22.01.23)). 

ПЕРМСКИИ КРАИ. 15 декабря 2022 г. 
в Перми на частоте 93,1 МГц зазвучала 
радиостанция Ике ЕМ (источник — УВЕ: 
ПЕрз: / /м/мим. дртга@то .ги/пемз - 
раде/ша/28386 (22.01.23)). 

26 декабря 2022г. началось веща- 
ние радиостанции Веах ЕМ в Перми на 
частоте 105,1 МГц. Потенциальный 
охват слушателей — свыше 1,3 млн 
человек (источник — ЦВЕ: Ирз: //млммм. 
дртга4!ю.ги/пем/$-раде/и4/28512 
(22.01.23)). 

Вещание "Радио Дача" стартовало в 
г. Грнозаводске. Частота вещания — 
105,2 МГц, охват населения — 
19,42 тысяч человек (источник — ЦА: 
Юр: / /мимим. Кгифтоутеадг!а.ги/пем/$ / 
10214.Мт (22.01.23)). 

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. С Тянваря 
2023 г. в Ростове-на-Дону на волне, 
где ранее вещала “Радио Шансон”, 
начала вещать ИШке ЕМ. Радио 
"Шансон" вещало на волне 105,1 МГцв 
Ростове с января 2007 г. Как видно из 
названия, основой этой радиостанции 
были песни в достаточно популярном в 
России жанре шансон. Новая же 
радиостанция работает в совсем дру- 
гом формате. Шке ЕМ была создана в 
2015 г. ивещает в 15 городах России, в 
том числе и в Москве. В эфире можно 
услышать популярные песни россий- 
ских и зарубежных исполнителей. 
Ориентирована радиостанция на 
молодёжную аудиторию. При этом 
использует достаточно инновацион- 
ную технологию, когда слушатели 
могут влиять на контент, ставя лайки 
той или иной композиции. Чем больше 
лайков, тем чаще песня в эфире. Также 
издание сообщает, что в эфире будут и 
местные врезки под названием 
"Зачетное радио". Кстати, именно так 
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называется внутренняя радиостанция 


} Донского государственного техниче- 


ского университета (ДГТУ). АООО "Ра- 
дио Южный регион", которое заявило о 
смене партнёра, принадлежит, по дан- 
ным из открытых источников, Фонду 
социального развития ДГТУ (источ- 
ник ОА: И@рз$://4ее-зайпТо. 
ги/паех.рпр?14=16361 (22.01.23)). 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. К сети вещания 
[оуе АРааю присоединился г. Касимов, 
частота вещания — 107 МГц, потен- 
циальная аудитория 38,5 тысячи 
человек (источник — УВЕ: ВИр: //м/млм. 
Кгифоуте4!а .ги/пем/$/10200.в+т 
(22.01.23)). 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 15 декабря 
2022 г. филиал РТРС “Свердловский 
ОРТПЦ" начал трансляцию радио 
"Маруся ФМ" в Каменске-Уральском. 
Ранее в декабре свердловский филиал 
РТРС начал трансляцию православной 
радиостанции "Воскресение" с радио- 
телевизионной передающей станции в 
посёлке Мартюш. Передачи "Маруся 
ФМ" выходят в эфир на частоте 
90,9 МГц ежедневно и круглосуточно. 
Передатчик мощностью 0,5 кВт охваты- 
вает сигналом 180 тысяч жителей об- 
ласти (источник — ЧА: ИИр$://еКБигд. 
Г1г$ .ги/4У/апа!од /г{г$-рг!$фирНа-К- 
{гапГуа{$И-гаЧто ${апф5гу-тагизуа- 
+т-у-догоде-Катеп$Ке-ига!$Кот)/ 
(22.01.23)). 

23 декабря 2022г филиал РТРС 
"Свердловский ОРТПЦ”" приступил к 
трансляции радиостанции "Волна ФМ" 
в Новоуральске. Послушать радиостан- 
цию "Волна ФМ" можно на частоте 
96,7 МГц. Мощность передатчика — 
0,03 кВт, высота подвеса передающей 
антенны — 53 м. Программа транслиру- 
ется ежедневно и круглосуточно. В зоне 
охвата радиосигналом проживают 
более 101 тысячи человек (источник — 
ОВЕ: ИЩр$://еКБига.Иг$.ги/4у/апаюд/ 
зуегоузКгу-ННа!-{г$-ри$фирй-К- 
{гап[уа{$и-гаЧю $фат{$й-уота-#т-уУ- 
поуоига|!$Ке/ (22.01.23)). 

ТВЕРСКАЯ ОБЛ. С 16 декабря 
2022г. в посёлке Фирово началось 
вещание “Радио Мир" на частоте 
101,1 МГц. Вещание началось ровно в 
полночь. Об этом официально сообща- 
ет Отдел по культуре, молодёжи и спор- 
та Администрации Фировского района 


(источник ИАЕ: ВЁр$://уК.сот/ 
гад! о 1? м=ма-90495469 _ 
14460%2ЕаН (22.01.23)). 

УДМУРТИЯ. 15 декабря 2022г. со- 
стоялся официальный запуск радио- 
станции ШкКе ЕМ в Ижевске. Частота 
вещания — 88 МГц (источник — ЧА: 
ИИрз: / /мммим. адртгаато .ги/пем/$ - 
раде/иа/28386 (22.01.23). 


ЗАРУБЕЖНОЕ ВЕЩАНИЕ 


ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Аб5още Надю 
с 20 января 2023 г. прекратило вещание 
на средних волнах. Только 2 % от обще- 
го числа прослушиваний приходится на 
средневолновое вещание. Радиопе- 
редатчики СОгеж{е${ Ни$ Раадю в Стоуке и 
Стоктоне на частоте 1170 кГц, в Брэд- 
форде на частоте 1278 кГц и в Хаддерс- 
филде на частоте 1530 кГц также были 
отключены (источник — ЦА: ВЧр$:// 
5мИпа.ги/2023/01/04/абзо!ще- 
га! о0о-$-23-]апуаг]а-ипоа-$0- 
зге4тт-уош/ (22.01.23)). 

ВЬЕТНАМ. Голос Вьетнама в зим- 
нем сезоне на русском языке вещает с 
11:30 до 11:57 на частоте 7220 кГц 
(направление — Сибирь), ас 16.30 до 
16.57 на частотах 9730 кГц и 
11885 кГц (направление — Европа). 
Передатчики мощностью 100 кВт рас- 
положены во Вьетнаме (источник — 
ОА: В@р$://момммо А .уп/ги-ВУ.\оу 
(22.01.23)). 

МАДАГАСКАР. М\М/Л/ (Мададазсаг 
Мопа \Уосе) — радиостанция КМЕ$ 
"Новая жизнь”, вещает из Индийского 
океана по-русски в направлении 
Восточной Европы и России с 18:00 до 
19:00 на частоте 9885 кГц и с 19:00 до 
20:00 на частоте 9845 кГц с использова- 
нием передатчика мощностью 100 кВт, 
расположенного в Махадзанге, остров 
Мадагаскар (источник — ЦВЕ: ВИрз:// 
милмгм/.Кп!$.пе!т/%01%80%00%80%01 
%81%00%8ВЕ%00%8В8%01%81%00 
%вВ0%00%В0%00%88%00%8В5- 
Кп!$// (22.01.23)). 

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. "Голос Корем“” 
на русском языке в направлении Даль- 
него Востока вещаетс 07:00 до 07:57 на 
частотах 9875 и 11735 кГц. В направле- 
нии Европы — с 08:00 до 08:57 начасто- 
тах 13760 кГц и 15245 кГц, а также с 
14:00 до 14:57, с 15:00 до 15:57 ис 


17:00 до 17:57 — на частотах 6170 кГци 
9425 кГц. Передатчики мощностью 
200 кВт расположены в Куджане (КНДР). 

СЛОВАКИЯ. На сайте АТУ\УЗ (Радио и 
телевидение Словакии) появилось 
официальное заявление о прекраще- 
нии с 31 декабря 2022 г. работы сред- 
неволновых передатчиков на частоте 
1098 кГц из Нитры-Ярок и на частоте 
702 кГц из Кошице-Чижатице. Оба 
передатчика использовались для 
трансляции национального вещания 
Вадю Рапа с 06:00 до 18:00 по местно- 
му времени. В ночные часы его допол- 
няло вещание программы ВТ\У$ Вадю 
Оеут. Чуть больше года назад был от- 
ключён средневолновый передатчик 
на частоте 1521 кГц в Римавска-Со- 
боте, транслировавший те же про- 
граммы. Радиовещание на средних 
волнах долгое время сопровождало 
своих слушателей — с 1926 г. по сегод- 
няшний день. Оно постепенно заменя- 
лось вещанием в УКВ-диапазоне, и 
число слушателей на средних волнах 
постепенно уменьшалось. Сегодня 
Словацкое радио расширяет своё 
покрытие в стандарте цифрового 
вещания Т-ОАВ+ (источник — ОАЦ: 
ПЫрф: //$мНптда .ги/2022/12/27/ 
ргекга$ ННеп!е-уезПбапгуа- 
зюуаскодо-га4ю-па-згедтпт-уотайК/ 
(22.01.23)). 

США, АЛЯСКА. Радиостанция КМЕ$ 
в зимнем сезоне на русском языке 
вещает в направлении Сибири и Даль- 
него Востока России по следующему 
расписанию: 

с 09:00 до 10:00 — 
9540 кГц; 

с 11:00 до 12:00 — на частоте 
9570 кГц (азимут антенны — 300°); 

с 15:00 до 16:00 — на частоте 
9550 кГц; 

с 16:00 до 18:00 — на частоте 
6110 кГц (азимут антенны — 315°). 

Во всех случаях используется пере- 
датчик мощностью 100 кВт, располо- 
женный в Анкор-Пойнт (Аляска, США) 
(источник — ЦВЕ: В@рз: //ммилм.Кп$. 
пе!/%01%80%00%8В0%01%81%00 
%ВР%00%8В8%01%81%00%8В0%00 
%В0%00%В8%00%В5 - Кп!$ / / 
(22.01.23). 
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В ожидании МТОГ 2.0 
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д протокол обмена музыкаль- 
ными данными, получивший назва- 


’ нием 2.0, был анонсирован в начале 
‚ 2020г. во время проведения зимней 


выставки МАММ. В этой статье речь 
пойдёт о том, чего ждать от М! 2.0 
пользователям — музыкантам и вла- 
дельцам домашних студий звукозапи- 


си на базе персонального компьюте- 
ра. 

Разработчиками М! 2.0 являются 
Ассоциация производителей МШП 
(ММА), японская ассоциация индустрии 
музыкальной электроники (АМЕ!) и раз- 
личные компании (Воапа, Уатава, 
Майе пугитет$ и многие другие). В 
январе 2020 г. они объявили о заверше- 
нии оформления спецификации, после 
чего техническая документация была 
опубликована в открытом доступе. На 
выставке МАММ’20 на стендах Уаталпа, 
Воапа и Кога были продемонстрирова- 
ны прототипы инструментов, поддержи- 
вающих новый протокол, а новая на тот 
момент клавиатура-контроллер Но!апа 
А-ВЗ8МКН уже рекламировалась как 
"готовая к М! 2.0". 


Тем не менее, за прошедшие с тех 
пор три года на рынке музыкального 
оборудования так пока и не появились 
инструменты, использующие новую 
версию протокола обмена музыкальны- 
ми данными. Вероятно, причиной тому 
стала непростая для производителей 
музыкального оборудования экономи- 
ческая ситуация, вызванная событиями 
последних нескольких лет. Понятно, что 
за МЮ! 2.0 — будущее, однако насколь- 
ко отдалённым оно является? 

Некоторые признаки говорят в поль- 
зу того, что настоящий запуск М! 2.0 
ожидается в 2023 г., поскольку именно 
сейчас исполняется ровно сорок лет с 
тех пор, как на зимней выставке 
МАММ”83 два синтезатора разных раз- 
работчиков впервые были подключены 
друг к другу по МШЮ]!-кабелю, и было 
продемонстрировано, что с клавиатуры 
одного из них можно управлять звуко- 
выми параметрами другого. 

Выставка МАММ’23 состоится в 
апреле (и, хочется надеяться, станет 
важной вехой в мире разработки музы- 
кальных инструментов). А пока имеет 


Использовать настройки 
МО! 1.0 по умолчанию 


Профили (Ргойез$) 
не поддерживаются 


Конфигурация 
профиля 


Автоконфигурация 
(Сепега! МОТ, Р'!апо, Огдап, 
МРЕ, МОТ ЗВоми Согиго! 


ит.д.) 


смысл подробнее рассмотреть прото- 

кол МШ! 2.0 и разобраться, чего от него 

ждать музыкантам, звукорежиссёрам и 

энтузиастам домашней звукозаписи. 
Но в начале — немного истории. 


МО! 1.0 


МО! (Мизсаг шгитепт Одна! 
|пеГасе, “цифровой интерфейс музы- 
кального инструмента") дебютировал в 
1983 г. и открыл новую эру в создании 
музыки (прежде всего электронной, 
хотя и другие жанры, в том числе рок- и 
поп-музыка, только выиграли от новых 
возможностей). Впервые в истории 
появился стандарт цифрового интер- 
фейса для обмена музыкальной инфор- 
мацией — и он был принят повсемест- 
но. Сейчас мы это воспринимаем как 
данность, но сорок лет назад такое еди- 
нодушие потрясло современников: 
ведущие фирмы, которые до того мо- 
мента меньше всего думали о совмес- 
тимости своей продукции с продукцией 
конкурентов, сумели договориться о 
том, чтобы создать общий стандарт, и 


Использовать настройки 
МО! 1.0 по умолчанию 


Обмен данными Ргорейпу 
не поддерживается 


Обмен данными 
Ргорецпу 


Получение, установка, вызов 
данных из памяти 

(модель, список пресетов, 
карта назначения 
контроллеров ит.д.) 


воплотили его в жизнь. Главная заслуга 
в этом принадлежит американскому 
разработчику Дэйву Смиту (Вауе Зтив, 
1950—2022) и японским компаниям 
Уатара, Ноапа и Кого. 

Создание протокола МШ не только 
повлияло на то, как музыканты и звуко- 
режиссёры стали работать с музыкой в 
студии звукозаписи и на концертах, но и 
способствовало созданию новых музы- 
кальных стилей. Можно без преувеличе- 
ния сказать, что МОГ стал международ- 
ным "золотым стандартом“, на основе 
которого вот уже четыре десятка лет 
работает индустрия музыкального про- 
изводства. 

МЮ! представляет собой базовый 
набор кода и соответствующей специ- 
фикации, т. е. протокол, в соответствии 
с которым можно записывать и воспро- 
изводить музыку. Ноты, параметры из- 
менения тембра, параметры исполне- 
ния и т. д. передаются с одного инстру- 
мента на другой в соответствии с этим 
кодом. Именно по МП! мы подключаем 
друг к другу синтезаторы и М!]-конт- 
роллеры, коммутируем их с компьютер- 


Использовать протокол 
МО! 1.0 


Сбой теста протокола 


Согласование 
протокола 
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МО! 1.0 


Протокол 
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ной рабочей станцией для работы с му- 
зыкальным программным обеспечени- 
ем (Сибазе, АБеоп, 1од!с Рго, Рго Тоо91$ 
ит д.). 

Спецификация МП! 1.0 оказалась 
удивительно перспективной. В мире 
электронных музыкальных инструмен- 
тов, для которого характерны быстрая 
смена концепций и стремительное раз- 
витие технологий, "живучесть" МО! ока- 
залась беспрецедентной. 

Уже в первой половине 1990-х годов 
некоторые обозреватели на страницах 
авторитетных музыкальных журналов 
высказывали предположение, что вот- 
вот миру будет явлен М! 2.0. Это было 
связано с тем, что в музыкальный оби- 
ход постоянно вводились функции, 
исходно не заложенные в специфика- 
ции М! 1.0 — в том числе ЗМЕ 
(ЗЧапдага М! Е!е, возможность пере- 
дачи МШО|!-файлов между различными 
компьютерными платформами), Затр!е 
Оитр (стандарт обмена цифровыми 
аудиоданными между сэмплерами), 
МТС (синхронизация по МО! Т!те Соае) 
и т. д. Иными словами, протокол МО 
активно развивался, хотя номер версии 
оставался прежним. 

Со временем появились такие функ- 
ции, как ММС (МОЕ Маспте Сопо|, 
благодаря которому магнитофон ста- 
новится периферийным устройством 
в МО|!-системе) и МП! ЗВоми Сопго! 
(использование МШЮ!-сообщений для 
управления оборудованием в театрах 
и концертных залах, от световых при- 
боров, лазеров и стробоскопов до 
видеопроекторов и пиротехнических 
устройств). Стандарт Сепега! МО! со- 
вместно разработанный компаниями 
Во|апа и Раззрой, обеспечил идеаль- 
ную совместимость М!0|!-секвенций 
при воспроизведении на любом обо- 
рудовании благодаря чёткому назна- 
чению музыкальных тембров на опре- 
делённые номера программ, стан- 
дартной карте ударных инструментов 
ит д. Это означало, что композиция, 
сохранённая в формате Сепега! МОИ, 
воспроизводилась с тем же набором 
инструментов на другом синтезаторе 
или секвенсере, не требуя дополни- 
тельных настроек. 

М! 1.0 имел и ограничения — 
прежде всего односторонний харак- 
тер коммуникации между МШ]|-уст- 
ройствами, а также джиттер (фазовое 
дрожание цифрового сигнала дан- 
ных), проблемы с синхронизацией и 
недостаточно высокая разрядность 
пакета данных. Становилось очевид- 
но, что часть функций МГ требует 
обновления. В наши дни, благодаря 
технологиям, шагнувшим далеко впе- 
ред, появилась возможность их реа- 
лизации более простым и эффективным 
способом. В результате наконец был 
разработан стандарт МП! 2.0. 


МИГ 2.0: МШП-С 


Основной функцией М! 2.0 являет- 
ся МШОЕНС|, осуществляющая запрос 
возможностей МШП] и согласование про- 
токола (Ргофосо! МедойнаНоп) для работы 
подключённых друг к другу устройств. 
По итогам согласования, два МШП|-уст- 
ройства (например, клавишный синте- 


затор и компьютерный аудио/МШ]|-ин- 
терфейс) переходят (либо не перехо- 
дят) в режим использования М! 2.0, в 
первом случае дальнейшая коммуника- 
ция между ними происходит по новому 
протоколу. Согласование протокола 
выполняется с помощью сообщений 
Зу$Е3Ех (Зучет Ехсизме) первой версии 
МОГ, поскольку новую версию М! 
нельзя активировать прежде, чем оба 
устройства “согласятся” на это. Для 
обмена данными'` требуется двунаправ- 
ленное соединение (например, по Ц$ЗВ)}, 
иначе МШО]|-устройство, инициирующее 
процедуру согласования, не сможет 
получить ответ от другого устройства. 
После анонсирования М 2.0 мно- 
гие музыканты стали выражать беспо- 
койство по поводу того, что имеющееся 
у них МЮ!-оборудование с появлением 
МО! 2.0 автоматически и навсегда уста- 
реет. Однако на самом деле причин для 
беспокойства нет: в М! 2.0 заложена 
обратная совместимость, и реализу- 
ется она с помощью М!Ш]-СТ. Скажем, 
МО!-клавиатура запрашивает у звуко- 
вого модуля, способен ли он вести диа- 
лог по протоколу МП 2.0. Если нет, то 
МЮ!|!-клавиатура переходит в режим 
использования МШ!1.0 для работы с 


этим звуковым модулем. Благодаря 
этому все старые М!ШП]|-устройства мо- 
гут использоваться в гибридном сту- 
дийном или концертном комплекте, 
часть которого уже поддерживает 
МО! 2.0. Конечно, они не приобретут 
возможности МО] 2.0, но в остальном 
останутся столь же работоспособными, 
как и прежде. 

Если соединение между двумя уст- 
ройствами переключилось в формат 
МО! 2.0, то далее обмен данными меж- 
ду ними происходит с использованием 


универсальных 32-битных пакетов. 
Предусмотрена возможность встраива- 
ния сообщений МШ!1.0 в пакеты 
МОГ 2.0. 

Использование разрядности 32 битв 
сообщениях контроллера даёт огром- 
ное преимущество относительно 7-бит- 
ной в МШ 1.0, где для отображения из- 
менений параметров доступно всего 
128 шагов. Например, один из основ- 
ных параметров МШО|!-ноты — сила на- 
жатия на клавишу (Меюску), от которой 
зависит громкость звучания ноты. 
Прежняя версия МШЮ]|-протокола позво- 
ляла описывать все вариации \еоску в 
градациях от 0 (самое слабое нажатие) 
до 127 (самое сильное). В версии 
МОГ 2.0 параметр Меосйу будет описы- 
ваться в 16-битном формате. 

Также в соответствии с новым прото- 
колом громоздкие составные сообще- 
ния контроллера ВРМ (номер зарегист- 
рированного параметра) и МНРМ (но- 
мер незарегистрированного парамет- 
ра) заменены на более компактные и 
простые в использовании. Число заре- 
гистрированных и назначаемых конт- 
роллеров расширено до 32 с лишним 
тысяч: такой задел на будущее гаранти- 
рует, что даже работая с многоуровне- 

выми полифоническими пане- 
лями управления, невозможно 
исчерпать доступные для 
использования контроллеры. 
Кроме того, зарезервирована 
возможность создания новых 
МШО!-сообщений, которые рань- 
ше не существовали, но без 
которых, вероятно, скоро ста- 
нет трудно работать в таких 
``” “средах”, как расширенная 
и/или виртуальная реальность. 
МЮ!-С! также имеет функ- 
' ции конфигурации профиля 
'  (РгоМе Сопйдиганоп) и обмена 
‚ _ информацией о свойствах, бла- 
“, _ годаря чему устраняется необ- 
ходимость в ручной настройке 
‚  М|-устройств. Профили ис- 
пользуются для установки на- 
бора правил относительно то- 
го, как устройства реагируют на 
МО!-сообщения — например, 
как именно МШО]|-пианино реа- 
гирует на разницу в силе нажа- 
тия на клавишу. На мониторе 
компьютерной рабочей стан- 
ции будет отображаться спе- 
циализированный экран в зави- 
симости от профилей, объяв- 
ленных инструментами. Кстати, 


^^ профили могут быть полезны 
° _ Не только для музыкальных 
1 приложений, но, например, для 


работы со световым оборудо- 
ванием, управляемым по МО! с 
использованием М ЗВом/ Согиго]. 
Функция Ргорецу Ехсвапде реализу- 
ет общий механизм обмена информа- 
цией о параметрах, названиях пресетов 
(фабричных и пользовательских настро- 
ек), конфигурации устройств и т. д. Это 
та информация, которая обычно содер- 
жится в системных эксклюзивных сооб- 
щениях (Зуз$Ех) в МП! 1.0, а в случае с 
программными инструментами и эф- 
фектами доступна для хоста (главной 
машины, т. е. компьютера, где выполня- 
ется программа) через стандарт \У$Т. № 


Векторный анализатор цепей 


на основе компьютерного 5О0ОВ-приеёмника 


Н. ЕГОШКИН, г. Рязань ь 


П олезным прибором для настройки 
антенн и других ВЧ и СВЧ-элемен- 
тов и цепей является векторный анали- 
затор, который способен измерять ком- 
плексное сопротивление нагрузки 2 как 
функцию частоты. По этим данным 
легко определить КСВ (в кабеле с 
известным волновым сопротивлени- 
ем), резонансную частоту антенны и 
ширину полосы, а также наметить пути 
её настройки [1]. К сожалению, про- 
мышленные антенные анализаторы 
достаточно дорогие, особенно на УКВ и 
ДМВ-диапазоны. К тому же куп- 
ленный анализатор может боль- 
шую часть времени лежать без 
дела. 

В статье рассматривается 
построение широкодиапазон- 
ного векторного анализатора на 
основе 50ОВ-приёмника, под- 
ключаемого к компьютеру. Та- 
кие приёмники, например, АЗР 
от 5ОВр!ау [2], включая деше- 
вые китайские клоны В$РТ, ВТИи- 
ЗОН [3] и НаскАЕ достаточно 
широко распространены и обла- 
дают хорошими параметрами, 
некоторые из которых приведены в 
табл. 1. Приобретение такого при- 
ёмника весьма перспективно, по- 
скольку его можно использовать не 
только по прямому назначению — для 
радиоприёма, но и для различной циф- 
ровой обработки радиосигналов. 

В настоящей статье 5О0ОН-приёмник 
предлагается использовать в качестве 
синхронного вольтметра, поскольку его 
широкий частотный диапазон и запас 


Диапазон 
частот 


ЕН-$08 (зип | 25--.1700 МГц 
21128320) |\1--73 МГЦВ 
Огес{Моде) 


| НаквЕ | |1 МГц...6 ГГц МГц...6 |1 МГц...6 ГГц 


по чувствительности позволяют макси- 
мально упростить антенный анализа- 
тор. Для этого достаточно подключить 
5ОВ-приёмник к измерительному мосту 
и генератору ВЧ-сигнала. Преимущест- 
ва 5ОВА-приёмника по сравнению с 
диодными [4] и интегральными лога- 
рифмическими детекторами — линей- 
ность и частотная селективность, осо- 
бенно полезные при работе с полнораз- 
мерными антеннами. При этом модер- 
низировать 5О0ОВ-приёмник не требу- 
ется, в любой момент он может быть 
использован по прямому назначению. 


Восьмиразрядный АЦП до частоты 2,4 МГЦ. 
В диапазоне 1.. 
неравномерность АЧХ без возможности 
программной коррекции. 


ВЗР от 10 кГи..__2 ГС 14-разрядный АЦП до частоты 8 МГц, 
ОКР! > ц восьмиразрядный АЦП до частоты 10 МГЦ. 


| Восьмиразрядный АЦП до частоты 12,5 МГц. АЦП до частоты | Восьмиразрядный АЦП до частоты 12,5 МГц. 5 МГЦ. 


Для построения широкополосного 
векторного анализатора к $ОН-при- 
ёмнику надо добавить ВЧ-генератор с 
устройством управления от компьюте- 
ра и измерительный ВЧ-мост (рис. 1). 
Процесс измерения сопротивления 7, 
следующий. Компьютер настраивает 
ВЧ-генератор на заданную частоту +, 
которая подаётся на измерительный 
мостс ВЧ-коммутатором $А1 (рис. 2). 
Сначала $ОВ-приёмник подключён 
ВЧ-коммутатором к опорной точке "О" 
моста. АЦП приёмника выдаёт в ком- 


7х 


ХТ1о оХхт2 


Измерительный 
МОСТ 


ия 
управления 


Рис. 1 


пьютер дискретные отсчёты сигнала 
‘о[П. В идеале это гармонический 
сигнал 
‘91 =О-и[Й шЙ=ехр СФ, +ГАФ)) 
где }? = 1, О — амплитуда сигнала; ф. — 
начальная фаза; Аф — приращение 
фазы за период опроса АЦП, обуслов- 
ленное отличиями в частотах настрой- 
ки ВЧ-генератора и приёмника. 


Таблица 1 


Примечание 


.25 МГц сильная 


Параметры сигнала ВЧ-генератора 
Фо, Аф заранее точно не известны. По- 
этому первым делом по наблюдаемо- 
му фрагменту сигнала "О" выполняет- 
ся их оценивание из условия 


У Фи +ГАф - аго( 5,[7]) —> пит, 


где ага ( х) — аргумент комплексного 
числах. 

Далее ВЧ-коммутатор на короткое 
время переключает приёмник в точку 
"А” моста (к антенне или другой изме- 


ряемой цепи или элементу) и записы- 


Рис. 2 


вает фрагмент сигнала 
В предположении, что часто- 
та и фаза генератора не меня- 


лись, определяются ком- 
плексные (с учётом фазы) 
амплитуды сигналов в точках 
"О"и "А" моста: 


К компьютеру 


(2 Ух, Пи !] 


иг | 


где 6 и |\ — интервалы индексов 
отсчётов АЦП, в которых заведомо 
находятся “опорный” и “антенный” 
сигналы. Вычисление этих сумм экви- 
валентно применению весьма узкопо- 
лосного фильтра, отсекающего помехи. 
В результате по отношению найденных 
комплексных амплитуд сигналов А/О и 
известным параметрам моста рассчи- 
тывается сопротивление 2... 

В реальности имеют место случай- 
ные флуктуации частот генератора и 
приёмника. И чтобы предположение о 
постоянстве частоты генератора вы- 
полнялось, время переключения на 
точку "А" должен быть малым — едини- 
цы или доли миллисекунд. Тогда для 
обеспечения требуемого общего вре- 
мени накопления сигнала возможно 
многократное переключение между 
точками "А" и "О". При этом знание па- 
раметров сигнала "О" как до, так и пос- 
ле переключения на антенну позволяет 
использовать более общие модели из- 
менений сигнала генератора, напри- 
мер, включающие квадратичный набег 
фазы. 

Из-за различного рода буферизации 
данных имеет место случайный сдвиг 
фактического и наблюдаемого на сиг- 
нале момента переключения. Поэтому 
на практике перед первым переключе- 
нием приёмника в точку “А” моста 
дополнительно генерируется синхро- 
пауза — приёмник отключается от 
моста на 1 мс. Это позволяет програм- 
ме по провалу амплитуды сигнала точно 
предсказать моменты переключения 
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Таблица 2 


Диапазон частот Микросхема Комментарии 


55З5ЛА или 
аналог п1$55351 т 


0,008...250 МГц (меандр) 


0...12,5 МГц 
(гармонический) 


$4432/54431в 
радиомодулях 
КЕМ22В/КЕМ2ЗВ 
$Х1231 в 
радиомодулях 


...960 МГц 


К/тб9 


...189 МГц, 
...378 МГЦ, 
...757 МГЦ, 
..1135 МГц 


...4400 МГц 
(гармонический), 
35...2200 МГц (меандр) 


точек "А" и "О" на сигнале от $О0ОВ-при- 
ёмника. 

Схема устройства управления с 
базовым ВЧ-генератором показана на 
рис. 3. Оно питается от УЗВ-шины 
напряжением +5 В. При этом стабили- 
затор напряжения ПОА1 формирует 
напряжение +3,3 В для питания микро- 
контроллера (МК) ОО1. На нём реализо- 
ван преобразователь интерфейсов. МК 
принимает команды от компьютера по 
СОМ-интерфейсу (через переходник 


АО9833 (005$) 


54463 


АОЕ4351 


Имеет три выхода. 
Используемый выход 
выбирается программно. 
Желателен ФНЧ и усилитель 
для работы на 50-омный 
измерительный мост. 
Радиомодули имеют 
модификации для диапазонов 
433 МГц, 868 МГц и 915 МГц, 
отличающиеся параметрами 
выходных фильтров. При 
выходе за штатный диапазон 
модуля возможно изменение 
уровня гармоник или сигнала. 
Работа на гармониках выше 

1 ГГц затруднительна из-за 
наличия ФНЧ. 

Доступна ступенчатая 
регулировка уровня выходного 
сигнала (-4, -1, 2, 3 дБм). 


($В-СОМ) и преобразует их в команды, 
подаваемые на микросхемы генерато- 
ров ВЧ по цифровым интерфейсам С 
(линии ЭСЁ и 5О)А) и $Р! (линии УСК, 
$00, 50! и три линии выбора кристалла 
С50, 51, С521, 

Также МК формирует сигналы управ- 
ления ВЧ-коммутатором измерительно- 
го моста "Моз1А" и "Мо${0О". Различные 
микросхемы ВЧ-коммутаторов требуют 
различных уровней управляющих на- 
пряжений. Поэтому для универсальнос- 


Квыв 8, 19001, выв. 7 003 
Квыв. 14 004, выв. 2002 


ти сигналы "Мо${А" и "Мо" с выхода 
МК с уровнями +3,3 В преобразуются в 
соответствующие сигналы с уровнями 
+5 В и -5В. Преобразование до +5 В 
реализовано на логических элементах 
003.1—003.4. 

Для получения минусового напряже- 
ния питания МК вырабатывает на выхо- 
де НС? меандр с частотой около 
250 кГц. Элементы 003.5, 003.6 пре- 
образуют этот сигнал до уровня +5 В, 
после чего он подаётся на умножитель 
напряжения на конденсаторах С11— 
С14 и диодах УОЗ—\О6. На выходе пре- 
образователя формируется напряже- 
ние около -8 В, из которого стабилиза- 
тор ОВА2 формирует стабильное напря- 
жение -5 В, от которого питается мик- 
росхема 004. Необходимый сдвиг вход- 
ных логических уровней реализован на 
стабилитронах \МО1 и \02. Светодиод 
НЕ1 служит для индикации работоспо- 
собности устройства. Он включается на 
время, когда генератор формирует 
измерительный сигнал для ЗОВ-при- 
ёмника. 

Базовый ВЧ-генератор собран на 
модуле А1 с микросхемой $15351А [5] 
или её китайском аналоге М$5351М. 
Он управляется по интерфейсу РС и 
вырабатывает богатый нечётными гар- 
мониками сигнал в виде меандра в 
диапазоне частот 0,008...250 МГц. 
Наличие гармоник не мешает анализу 
линейных цепей, в том числе антенн. 
Такой ВЧ-генератор позволяет прово- 
дить анализ до частоты 250 МГц, а на 
гармониках — до 750 МГц и даже 
выше. 


К выходу модуля А1 подключены 
буферные элементы 002.1 и 002.2, 
установленные в непосредственной 
близости от выходных разъёмов ХМ/1, 
ХМ/2. Это обеспечивает стабильный 
уровень гармоник, который иначе бы 
определялся излишне длинными 
печатными проводниками модуля. К 
разъёму ХМ/1 выход элемента 002.1 
подключён через цепь В1В2С7СВ, 
понижающую уровень основного сиг- 
нала, но обогащающую его высокочас- 
тотными гармониками. Более мощный 
выход Х\М2 подключён напрямую. 
Следует избегать перегрузки или тем 
более порчи 5ОВ-приёмника слишком 
сильным сигналом! 

МК имеет интерфейс $ЗР! (линий 
ЗСК, 500, $01) и сигналов выбора кри- 
сталла С$0, С$1, С$2. При желании к 
нему можно подключить до трёх допол- 
нительных ВЧ-генераторов. В табл. 2 
приведён список поддерживаемых 
программой ВЧ-генераторов (этот 
список может быть расширен при 
обновлении программы). 

Каждый ВЧ-генератор может 
использоваться либо для подключения 
измерительного моста, либо быть 
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ОА1 
ХА2214-$514 


НМС270АМ$8 СЕ 


настроен на формирование фиксиро- 
ванной частоты (например, для 
использования в качестве гетеродина 
для конвертера). Более подробно о 
подключении генераторов и соответст- 
вующей настройке программы для 
компьютера написано в выложенном 
на сайте редакции "Руководстве поль- 
зователя". 

Схема базового варианта измери- 
тельного моста показана на рис. 4. Он 
образован резисторами НВ1—ВЗ и со- 
противлением 7, измеряемой цепи. 
Высокочастотный переключатель ПА1 
поочерёдно подключает вход 5ОВ-при- 
ёмника к точкам "О" и "А" моста. Такой 
подход позволяет обойтись без транс- 
форматоров, что упрощает повторение 
устройства. Сигналы управления ком- 
мутатором поступают от устройства 
управления через фильтры В8С4 и 
ВЭС. 

Делители А4А—Н5 и Н6б—В7 умень- 
шают влияние коммутатора и $ОВ- 
приёмника на мост. Конденсаторы 
С1—С3 — разделительные, их ёмкость 
должна быть достаточно большой для 
пропуска сигналов с минимальной 
рабочей частоты. Однако на высоких 


ОА1 


частотах паразитная индуктивность 2523 


этих конденсаторов может ухудшать 
измерительные свойства моста. Для 
работы на частоте 3 ГГц для микросхе- 
мы ХА2214-$14 рекомендуемая 6м- 
кость конденсаторов С1—С3 — около 
100 пФ. То есть номинал 10 нФ являет- 
ся компромиссным, обеспечивающим 
работу на КВ и УКВ. 

Другой интересный вариант построе- 
ния широкополосного моста — исполь- 
зование коммутатора НМС270АМ$В8СЕ, 
который вообще не требует блокиро- 
вочных конденсаторов. Это позволяет 
упростить плату, что важно для работы 
на СВЧ. К тому же микросхема 
НМС270АМ$8СЕ работает в диапазоне 
от 0 до 8 ГГц, аего высокие изоляцион- 
ные свойства (45 дБ на частоте 6 ГГц) 
улучшают точность измерений. Пример 
включения этой микросхемы показан на 
рис. 5 (элементы моста не показаны, 
они аналогичны схеме на рис. 4). От- 
метим, что эта микросхема требует 
управляющих напряжений -5 В. 

Анализатор собран на плате из двух- 
стороннего фольгированного стекло- 
текстолита толщиной 1 мм (рис. 6, 
рис. 7). Половину платы занимает 
устройство управления, другую полови- 
ну — два варианта мостов на микросхе- 
мах ХА2214-$14 и НМС270АМ$8СЕ. Ав- 
тор собирал и тестировал оба этих мос- 
та. На практике имеет смысл собрать 
один наиболее подходящий мост с учё- 
том доступности микросхем ВЧ-ком- 
мутаторов. 

Наиболее критична реализация из- 
мерительного моста для работы на УКВ 
и СВЧ. При разводке платы следует 
соблюдать симметрию моста. Одна 
сторона платы — полностью “земля”, 
на другой стороне металлизация уда- 
лена в местах установки 5МО-элемен- 
тов. Желательно применять резисторы 
с допуском не более 1 %. 

В авторском варианте применены 
коаксиальные ВЧ-разъёмы серии $МА, 
которые установлены со стороны поли- 
гона общего провода, а их выводы про- 
ходят через отверстия в плате, что поз- 
воляет минимизировать длину соеди- 
нений. Из четырёх корпусных (земля- 
ных) выводов разъёмов ЗМА использо- 
ваны только два, другие два удаляют. 
При этом корпус разъёма по перимет- 
ру припаивают к полигону общего про- 
вода. 


розее». 


винзазиеи 


в. 


нещш :;иэле1 мэзидЦ 


п“ орезлоуп$цоэ 19эодиоЯ 
® 


п2*о!ре: 


в 
з 


м. 


5202 ‘5 вм ОИПУа 


ИЗМЕРЕНИЯ 


Приём статей: та!@га!о.ги 
Вопросы: сопзи\@<гааю.ги 


РАДИО № 3, 2023 


В устройстве управления примене- 
ны элементы типоразмера 1206, а в 
ВЧ-цепях — типоразмера 0805, но для 
работы на частотах выше 2 ГГц следует 
применять элементы типоразмера 
0402. Все соединения ВЧ-цепей долж- 
ны иметь минимальную длину. Пе- 
чатные проводники к ВЧ-разъёмам 
следует делать с волновым сопротив- 
лением 50 Ом, в этом случае их длина 
не критична. Это позволяет отодвинуть 
разъёмы на достаточное расстояние, 
чтобы провода к генератору ВЧ и при- 
ёмнику не мешали подключению нагру- 
зок к ВЧ-разъему. 

Полигоны общего провода с разных 
сторон платы соединены множеством 
переходных металлизированных от- 
верстий. Из-за их обилия и малых раз- 
меров элементов целесообразно про- 
мышленное изготовление платы (на- 
пример, через сайт ЙсрсЬ.сот). 
Необходимые дегьег-файлы выложены 
на сайте редакции. Впрочем, кустарно 
изготовленный вариант моста на эле- 
ментах типоразмера 1206 с межслой- 
ными соединениями проволочными 
перемычками отлично работал на КВ, 
хорошо — на частоте 144 МГц и удов- 
летворительно — до частоты 600 МГц. 
Автор не является специалистом по 
СВЧ-технике, и предлагаемые кон- 
струкции моста не обязательно опти- 
мальные. 

После проверки работоспособно- 
сти следует закрыть мост со стороны 
деталей металлическим экраном- 
крышкой, соединённым с общим про- 
водом. При желании можно разделить 
ВЧ-генератор и измерительный мост 
на отдельные функциональные блоки, 
которые соединены коаксиальными 
кабелями требуемой длины. Сигналы 
управления мостом при этом можно 
передавать с помощью низкочастотно- 
го кабеля. 

МК Р!С18Е26К4О можно заменить 
МК Р!С18Е2520 или Р!С18Е26К42, 
“прошивки” для них выложены на 
сайте редакции. Исходные коды на 
языке Си можно легко адаптировать 
для других МК серии Р!С18хххххх. 
Поскольку МК отвечает только за пре- 
образование интерфейсов и формиро- 
вание задержек, будет нетрудно адап- 
тировать программные коды для дру- 
гих МК, включая модули серии 
Ардуино, на этот случай алгоритм 
работы детально описан в прилагае- 
мом протоколе. 

Имеется также вариант прошивки 
для МК $1МЗ2Е401ССУ6б для недоро- 
гой платы (рис. 8) с Алиэкспресс. В 
табл. 3 приведено соответствие 
между выводами этой платы и вывода- 
ми МК схемы управления на рис. 3. 
Этот МК напрямую подключается к 
Ц$В-разъёму компьютера и эмулирует 
СОМ-порт. Прилагаемые исходные 
коды на Си легко переносимы на дру- 
гие МК серии 5ТМЗ2ххх. 

Цепи формирования сигналов 
управления мостом с уровнями +5 Ви 
—5 В нужны в случае, если это требу- 
ется для применённого ВЧ-коммута- 
тора. Например, если применить ком- 
мутатор ХА2214-$14, микросхемы 
003, 004 и их обвязку на плату можно 
не устанавливать. Микросхему 
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Таблица 3 


Контакт платы 
(выводы МК 
$1ТМ32Е401ССИб) 


Функциональное 
назначение 


[| $06 (12С) 
| $0А (12С) 
| $СК ($Р___ 
| $01 ($Р___ 
| $00 (5Р)___ 
ШИМ для 
генератора —5 В 


Светодиод 
(на плате 


$№741\С2С17 можно заменить микро- 
схемой М№С7\\717Р6Х или другой ана- 
логичной с максимальной частотой не 
менее 250 МГц. Если работа на гармо- 
никах не критична, можно вообще 
обойтись без микросхемы 002. 
Микросхемы 74НС140 можно заменить 
микросхемами 74НС040. Использу- 


ВЗ (РВЗ 
В4 (РВ 
В5 (РВ5) 


В7 (РВ7) 


С13 (РС13) 


емый переходник У$В-СОМ должен 
иметь выходные уровни ТТЛ, со- 
вместимые с уровнями +3,3 В от МК. 
Обмен идёт на стандартной скорости 
115200 бод. 

ВЧ-коммутатор ХА2214-$14 можно 
заменить коммутатором НМС544А с 
незначительным изменением поса- 
дочного места на плате. Можно 
использовать более качественный 
коммутатор НМС284АМЪ$8С, но потре- 
буется доработка платы (и он требует 
уровней управляющих сигналов +5 В). 
Фактически можно использовать 
любой ВЧ-коммутатор, подходящий по 
частотному диапазону. 

Для использования анализатора не- 
обходимо на компьютере запустить 
прилагаемую программу МЖу$ЗОВАА. 
ехе. Подробно работа с программой и 
её настройка описаны в прилагаемом 
"Руководстве пользователя”. Про- 
грамма напрямую поддерживает при- 
ёмники ВТЕ-$0В, $ОАр!ау (В$р\1а, 
Взр2, ВзрОио, ВзроОХ и китайский клон 
ВЗР1) и НаскНЕ Другие приёмники 
поддерживаются через плагины 
ЕХНО*.АЙ для популярной программы 
НОЗОВ. 

Первым делом необходимо убе- 
диться, что с ЗОВ-приёмника посту- 
пают данные, отображается спектр и 
традиционный “водопад”, и он пере- 
страивается по частоте, и можно изме- 
нять его чувствительность. Эту провер- 
ку желательно сделать до сборки 
антенного анализатора. 

Далее к компьютеру подключают 
устройство управления и в программе 
выбирают соответствующий СОМ-порт. 
В выпадающем списке необходимо вы- 
брать активный ВЧ-генератор. При 
этом программа настроит и включит 
генератор. Из программы можно вруч- 
ную переключать точки "О" и "А" изме- 
рительного моста, при этом на выходах 
управления мостом “Мо$О", "Мо$А” 
должны появляться соответствующие 
сигналы. 

Затем измерительный мост под- 
ключают к генератору и $ОВ-при- 
ёмнику, в окне программы на спектре 
должен отобразиться пик, соответ- 
ствующий частоте сигнала ВЧ-гене- 
ратора. Его перестраивают ручным 
вводом частоты или двойным щелч- 
ком на спектре. Чувствительность 
50ВА-приёмника необходимо отрегу- 
лировать так, чтобы не было его пере- 
грузки. 

Далее вводят данные о диапазоне 
частот, шаге перестройки и нажимают 
на кнопку "Сканировать!". По заверше- 
нии сканирования будет отображено 
окно "Результаты", где можно выбирать 
графики для отображения, например, 
В, Х, КСВ, уровня сигналов (см. под- 
робнее в прилагаемом “Руководстве 
пользователя"). 

Метрологические характеристики 
анализатора определяются сочетани- 
ем параметров используемого $ОВ- 
приёмника (табл. 1), ВЧ-генератора 
(табл. 2), микросхемы ВЧ-коммутато- 
ра, а также конструкцией измеритель- 
ного моста. 

Фактически при использовании 
распространённых 5$0ОВ-приёмников и 
ВЧ-коммутаторов легко достигается 


верхняя частота 1,7...2 ГГц. При этом 
описанная выше конструкция моста на 
$МО-элементах типоразмера 0805 ра- 
ботает отлично. Узким местом оказы- 
вается ВЧ-генератор $1535 1А, он рабо- 
тает всего до частоты 250 МГц. 
Впрочем, у всех приёмников есть 
необходимый запас чувствительности 
для работы на гармониках. 

В качестве бюджетных генерато- 
ров до частоты 1 ГГц можно 
применять 1$5М-радиомодули 
(см. табл. 2). Так, ВЕМ22В рабо- 
тает в диапазоне 240...960 МГц, 
при этом доступна программная 
регулировка выходного уровня. 
Следует выбирать модули на 
диапазон 915 МГц, чтобы избе- 
жать снижения уровня из-за 
встроенного ФНЧ. К сожалению, 
из-за ФНЧ работа на гармониках 
выше 1 ГГц бесперспективна. 

Для СВЧ наилучшим решением 
является подключение к устрой- 
ству управления специализиро- 
ванного модуля ВЧ-генератора 
АОЕ4351. Он перекрывает диапа- 
зон 35...4400 МГц. В сочетании с 
5О0ОВ-приёмником НаскНЕ и ком- 
мутатором на микросхеме 


Например, при экспериментах автора 
измеренный КСВ эталонной 50-омной 
нагрузки доходил до 1,1 уже на частоте 
600 МГц. Поэтому желательна (а на СВЧ 
необходима) калибровка по эталонным 
нагрузкам, например, 50 Ом, КЗ и ХХ. 
Нагрузки с другими КСВ (например, на 
25 Ом и 100 Ом) также будут полезны 
для проверки работоспособности ана- 
лизатора. 
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Такие нагрузки — маломощные и, 
увы, не экранированные, но их КСВ при- 
емлем до частоты 2 ГГц и даже выше. 
Хороши также оригинальные калибро- 
вочные нагрузки от прибора Мапо\МА. 
Но вообще покупные 50-омные $МА-на- 
грузки зачастую могут оказаться значи- 
тельно хуже самодельных (зато они, 
вероятно, более мощные). Поэтому 
стоит изготовить самодельную нагрузку 
на 50 Ом хотя бы для сравнения. 
Для создания КЗ-нагрузки к цент- 
ральному выводу и корпусу разъ- 
ёма припаивают металлическую 
пластину-заглушку, для ХХ-нагруз- 
ки центральный вывод оставляют 
не подключённым. 

На УКВ и СВЧ хорошо заметно, 
что даже входной $МА-разъеём, 
являясь фрагментом линии с импе- 
дансом 50 Ом, трансформируют 
сопротивление любой нагрузки, 
отличной от 50 Ом. Поэтому калиб- 
ровочные КЗ-нагрузки и ХХ-нагруз- 
ки должны изготавливаться из оди- 
наковых разъёмов. Также без 
калибровки определяемое анали- 
затором сопротивление зависит от 
частоты. По мере роста частоты 
КЗ-нагрузка плавно превратится в 
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‘Рис. 10 


НМС270 реально "дотянуть" до частоты 
5800 МГц (выше 4400 МГц — на гармо- 
никах). Однако для серьёзной работы на 
таких частотах следует более тщательно 
подойти к проектированию платы 
моста, применяя 5МО-элементы типо- 
размера 0402 и меньше. 

Из-за неидеальности топологии пла- 
ты и сборки возможен разбаланс моста. 


Изготовить эталонную нагрузку 
можно из коаксиального разъёма 
(вилки) серии ЗМА. Для этого цент- 
ральный вывод максимально укора- 
чивают и между ним и корпусом 
припаивают параллельно несколь- 
ко резисторов типоразмера 0805 
или 0603 требуемого номинала 
(рис. 9). 
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ХХ-нагрузку, а 25 Ом — в 100 Ом. Эти 
эффекты можно наглядно наблюдать 
на круговой диаграмме. В программе 
имеется функция компенсации влия- 
ния линии заданной длины. 

Более подробно процедура калиб- 
ровки описана в прилагаемом “Ру- 
ководстве пользователя". Нет необхо- 
димости повторять калибровку при 
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Делитель перед комм 
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(8 Диапазон данных 35 - 6101 МГц, 20 = 50 Ом 


|= КЛ 129. 3997 МГ Нч 


Г=0.520, -0.009 
№]=0.520, ксв=3.17 
{=-0.979 
2=158.262, -3.857 


Рис. 12. 


смене диапазона сканирования. На 
КВ-диапазонах калибровка менее акту- 
альна. 

Скриншоты окна программы с ре- 
зультатами в виде графиков показаны 
на рис. 10 и рис. 11. На первом из 
них — графики измерений нагрузок 
110и 165 Ом до частоты 5 ГГц, а на вто- 
ром — те же результаты вместе с ре- 
зультатами измерения двухдиапазон- 
ной антенны 144/433 МГц. Также про- 
грамма умеет отображать круговую 
диаграмму полных сопротивлений, на 
рис. 12 показаны результаты измере- 
ний нагрузок 110 и 165 Ом. 

Поскольку для использования век- 
торного анализатора необходим ком- 
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123 882.6 1636.2 2389.8 3143.4 3897 


МГц 


пьютер, что может затруднить настрой- 
ку удалённых от "радиорубки" антенн, в 
программу встроен ПИр-сервер, кото- 
рый позволяет удалённо наблюдать 
результаты выполненных измерений в 
браузере на мобильном устройстве 
(смартфоне, планшете) через локаль- 
ную (\ММ-Е!) или глобальную сеть. При 
этом можно откалибровать анализатор 
с учётом кабеля, ведущего к антенне, 
либо вынести сам анализатор ближе к 
антенне. При этом сигналы управления 
интерфейса можно передать по низко- 
частотному кабелю. Также предусмот- 
рена возможность подключения узла 
управления к смартфону по Ч$ЗВ-ОТ@ 
(ИЗВ НО$Т). Посредством специально 
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разработанного приложения на смарт- 
фоне обеспечивается передача по сети 
команд управления от компьютера к 
анализатору. 

Скорость сканирования и уровень 
шумов измерений определяются за- 
данным в программе временем накоп- 
ления сигнала. Следует отметить, что 
перестройка частоты 5ОВ-приёмника 
является относительно продолжитель- 
ной операцией. К тому же разрядности 
АЦП $5$О0ОА-приёмников весьма малы. 
Поэтому данному анализатору лучше 
удаются не скоростные, а детальные 
исследования. 
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Генератор импульсных ВЧ-сигналов 
с фиксированными частотами 


С. ГЛИБИН, г. Москва 
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При поверке, регулировке, снятии технических характеристик различ- 


ных радиоэлектронных устройств иногда 


требуются 


генераторы 


импульсных прямоугольных сигналов. Описание одного из вариантов 
такого генератора, отличающегося простым схемным решением, пред- 


ставлено ниже. 


| а рабочем столе радиолюбителя 

полезно иметь генератор импульс- 
ных сигналов прямоугольной формы. 
Например, он пригодится для измере- 
ния скорости нарастания выходного 
напряжения УМЗЧ или ОУ, снятия пере- 
ходной характеристики в канале усили- 
теля вертикального отклонения осцил- 
лографа и других подобных целей. 

Схема такого генератора с фиксиро- 
ванными частотами приведена на 
рис. 1. 


Основные 
технические характеристики 


Частоты выходных импуль- 
сных сигналов, МГц.......... 16, 8, 


Число выходов ....... нь .. $) 
Длительность фронта (спа- 
да) импульсов, не более, 


ао мо алое аронана 10 

Полярность сигналов ........ положи- 

тельная 

Напряжение питания, В.......... 2...6 
Ток потребления, мА, не 

НЕЕ: ооо орики ава 15 


На микросхеме 001 (одиночном 
логическом элементе НЕ) собран за- 
дающий генератор по схеме Пирса. 
Аналогичная микросхема 002 служит 
буферным логическим элементом. С 
его выхода последовательность им- 
пульсов прямоугольной формы с часто- 


17,5 


а) 
Рис. 2 


той 16 МГц поступает на выход "16 МГц" 
и счётный вход четырёхразрядного дво- 
ичного счётчика-делителя, собранного 
на микросхеме 003. На выходах 
"8 МГц", "4 МГц", "2 МГц" и "1 МГы", 
соединённых с соответствующими вы- 
ходами счётчика, формируются прямо- 
угольные импульсы с соответствующи- 


ми частотами. Микросхемы 001—003 
относятся к высокоскоростной КМОП- 
логике. Их максимальные частоты пре- 
вышают 100 МГц, а длительности фрон- 
тов и спадов импульсных сигналов на 
выходах, как уже указано выше, не пре- 
вышают 10 нс при напряжении питания 
3,3...5,5 В. Такая малая длительность 
позволяет применять этот генератор в 
качестве образцового. 


001, 202 $№74.\С1С04СУ 


003 С074АС161М 


001 002 
2 М 4. 2 |1. 4 - СТ2 


те НЕ высокоскоростной КМОП-логики 
способен работать на частоте около 
половины от максимальной, т.е. на 
частоте до 50...60 МГц. Необходимо 
лишь грамотно выбрать его составные 
элементы. Сведения на эту тему в 
Интернете представлены довольно 
скудно, но, тем не менее, обоснованные 
рекомендации по выбору элементов в 
генераторе Пирса на КМОП-логике 
нашлись в [1]. К сожа- 
лению, материал оста- 
вил впечатление неква- 
лифицированного пе- 
ревода зарубежного 
источника и содержит 


ХР много небрежностей, 


т зи 16 МГЦ даже ошибок. Этот ма- 
териал в доработанном 
#3 —. р ХРЗ ом виде с внесёнными ис- 
294 ПЕ? 8: 68 О1 4 МГц  правлениями размещён 

16 МГц 1 1к [9] РЕ 92 ХР4 > > мгц На сайте журнала. 
[10 11 ХРБ Чертёж — печатной 
С1 С2 ех; 1 МГц платы а при- 
СЕР ведён на рис. 2,а и 
20 эз [20.33 НТВ. рис. 2,6, а расположе- 
ние элементов — на 
Квыв. 5 001, 002, ХР6 +2 6В рис. 3. Плата разрабо- 
выв. 16 003 ыы тана под установку мик- 
СЗ С4 002 


Квыв. 3 001, 002, 0,1 мк Тн ХР? 
выв. 8 203 ] > Общ. 


Рис. 1 


6) 


В генераторе для расширения и 
изменения интервала частот в ту или 
иную сторону можно предусмотреть 
смену кварцевых резонаторов 701 или 
установить дополнительные счётчики- 
делители. Всё зависит от его назначе- 
ния. Следует отметить, что генератор по 
схеме Пирса на логическом элемен- 


росхем 001 и 
$№741\С1С04С\У серии 
[УС в микроминиатюр- 
ном корпусе С\ (более 
известный как ЗОТ-23-5 
или 501753) из серии 
корпусов РсоСбме апа 


Рис. 3 


МесгоРак"" [2], а микросхема 003 
С074АС161М — серии АС в корпусе 
5ОС-16 (или $О-16). Кварцевый резо- 
натор 2@1 — в корпусе НС-49$М, кон- 
денсаторы и резисторы, включая пере- 
мычку ВО, — поверхностно монтируе- 
мые типоразмера 1206. Конденсатор СЗ 
применён с ТКЕ Х7В, остальные — МРО. 
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Для быстрого и надёжного подключения 
без помощи паяльника источника пита- 
ния к генератору, а также его выходов к 
устройствам на плате смонтированы 
штыри ХР1—ХР7 от вилок серии РИ. 

Замены указанных микросхем высо- 
коскоростной КМОП логики на аналоги 
из других серий и в других корпусах, 
например, серии 74АС в корпусах РР 
потребуют изменения топологии печат- 
ных проводников. Это уже материал 
другой статьи. Для желающих приме- 
нить аналоги несколько рекомендаций. 

1. При изменении топологии необхо- 
димо учитывать в первую очередь пра- 
вила разводки цепей питания. Для двух- 
сторонних печатных плат под общий 
проводник выделяют участок медной 
фольги соответствующих размеров в 
виде полигона на одной из сторон 
платы. Лишние участки могут быть 
задействованы для прокладки, напри- 
мер, сигнальных проводников. Сторон- 
ники экономии химических препаратов 
для травления могут оставить фольгу на 
всей стороне платы. 

2. Блокировочные конденсаторы ус- 
танавливают из качественной высоко- 
частотной керамики, например, с ТКЕ 
группы МРО, и монтируют в непосред- 
ственной близости у плюсовых выводов 
питания микросхем. Если общий провод 
(полигон) находится не на стороне мон- 
тажа конденсаторов, их выводы соеди- 
няют с полигоном через сквозные от- 


Рис. 6 


верстия платы отрезками монтажного 
провода или металлизацией отверстий. 

Налаживания генератор практически 
не требует, разве что подборкой резис- 
тора В2 можно установить минималь- 
ный ток, потребляемый генератором 
Пирса. При замене резистора Н2 под- 
строечным с сопротивлением 0...10 кОм 
наблюдалась устойчивая генерация в 
любом положении движка подстроечно- 
го резистора. 

Генератор в собранном виде показан 
на рис. 4 ирис. 5, ана рис. б ирис. 7 
приведены осциллограммы сигнала на 
выходах 16 МГц и 4МГц соответст- 
венно, снятые цифровым осциллогра- 
фом через щуп-делитель 1:10. 


1600мН: 


Рис. 7 
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Двухпороговый регулятор 
уровня воды в резервуаре 


`В. КАЛАШНИК, г. Лиски Воронежской обл. | 


В небольших городах, особенно в 
сельской местности, иногда возни- 
кают проблемы с водоснабжением. 
Некоторые из этих проблем поможет 
решить устройство, описанное в этой 
статье. Животноводческие хозяйства 
ежедневно расходуют большое количе- 
ство воды на поение скота, приготовле- 
ние кормов, мойку доильной аппарату- 
ры, посуды, помещений для животных. 
Механизированная подача воды на 
животноводческие фермы освобождает 
персонал от трудоёмких работ и отвеча- 
ет требованиям современного общест- 
венного животноводства. 
Автоматизация водокачек обеспечи- 
вает надёжное водоснабжение без де- 
журного персонала, улучшает исполь- 


зование малодебитных источников 
воды, поскольку отбор воды осуществ- 
ляется более равномерно. В автомати- 
ческих системах водоснабжения чаще 
всего используются поплавковые и 
электродные датчики уровня воды в 
резервуарах. Поплавковые датчики 
состоят из поплавка и узла, который 
преобразует его перемещение в выход- 
ной электрический сигнал. Недостаток 
поплавковых датчиков — наличие 
подвижных частей. В зимнее время из- 
за их обмерзания поплавковый датчик, 
как правило, не работает. 

Электродные датчики регистрируют 
изменение уровня жидкости по измене- 
нию активной проводимости межэлек- 
тродного пространства. Электродные 


датчики не имеют подвижных частей, но 
в зимнее время они покрываются 
льдом, а лёд, как известно, проводит 
ток значительно хуже, чем вода, и элек- 
тродный датчик не даёт информацию об 
уровне воды. Многие читатели в зимнее 
время наблюдали такую картину: неко- 
торые водонапорные башни представ- 
ляют собой огромные глыбы льда. Это 
происходит из-за того, что пока вода 
опустится до датчика нижнего уровня и 
вернётся к датчику верхнего уровня, он 
уже покрылся льдом. Поэтому вода 
начинает течь с самого верха башни и, 
естественно, превращается в лёд. 

В описываемом ниже устройстве 
использован ёмкостный датчик уровня 
жидкости. Преимущество таких датчи- 
ков — надёжность работы в самых 
неблагоприятных условиях, отсутствие 
подвижных частей и простота обслужи- 
вания. Принцип работы основан на 
измерении электрической ёмкости дат- 
чика при изменении уровня контроли- 
руемой среды вдоль оси датчика. 
Интервал изменения зависит от типа 
датчика, его длины, характеристики 
измеряемой среды и монтажа датчика 


\МО1 


Рис. 1 


на резервуар. Емкостный датчик пред- 
ставляет собой электрод, погружённый 
в измеряемую среду. По конструкции 
электрода датчики подразделяются на 
стержневые, пластинчатые, тросовые и 
т. д. Обкладками датчика служат метал- 
лические стенки резервуара и зонд. 
Емкость конденсатора, образованного 
зондом и стенками, зависит от диэлек- 
трической проницаемости измеряемой 
среды, длины датчика и уровня среды 
(воды). Приблизительно на метр уровня 
воды @мкость датчика в моём случае 
изменяется на 1000 пф. Зонд должен 
быть изолирован от воды, достаточно 
использовать изолированный электри- 
ческий провод. Если резервуар сделан 
не из металла, необходимо опустить 
два провода, расположенных на не- 
большом расстоянии друг от друга. 
Взяв справочник по физике, можно 
определить ёмкость такого конденса- 
тора. Удобно использовать для изго- 
товления датчика металлопластиковую 
трубу. 

Регулятор уровня воды в резервуаре 
работает по следующему принципу: при 
заполнении резервуара до верхнего 
порогового уровня (ВУ) насос отключа- 
ется, и идёт расход воды до определён- 
ного нижнего уровня (НУ). Затем элек- 
тронный блок включает насос, и он 
подаёт воду в резервуар до его запол- 
нения. Далее процесс повторяется. 

На рис. 1 показана схема регулято- 
ра уровня воды в резервуаре. Регулятор 
позволяет также "видеть" уровень воды 
в резервуаре с помощью четырёх свето- 
диодов НЁ2—НЕ5. Светодиод НЁ ин- 
формирует о работе насоса. Логиче- 
ский элемент 001.1 формирует поло- 
жительный импульс, соответствующий 
моменту перехода сети через ноль, ко- 
торый подаётся на один из входов логи- 
ческих элементов 001.3, 002.1, 002.2. 
Инвертированный импульс с логическо- 
го элемента 001.2 поступает на три 
интегрирующие цепи, которые форми- 
руют временной интервал, соответст- 
вующий нижнему пороговому уровню, 
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верхнему пороговому уровню и текуще- 
му уровню воды в резервуаре. 
Логические элементы 001.3, 002.1, 
002.2 с интегрирующими цепями 
В2А5С1 (НУ), АЗНАбС2 (ВУ), ВАВ7СЗСд 
(текущий уровень — ТУ) формируют три 
импульса, соответствующих нижнему, 
верхнему и текущему уровням воды в 
резервуаре, и затем поступают на ин- 


Рис. 2 
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001, 002 К561ЛА7, 003 К561ТМ2 
004 К561ЛА7, 205 К561ЛН2 
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формационные входы О-триггеров 
003.1, 003.2. Построечными резисто- 
рами Н2—В4 устанавливают длитель- 
ности импульсов НУ, ВУ и ТУ. Таким 
образом, этими резисторами задают 
НУ, ВУ и ТУ. Выходные импульсы с эле- 
мента 002.2 поступают на тактовые 
входы обоих О-триггеров. О-триггеры 
003.1, 003.2 выполняют функцию срав- 
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ыы 


нения импульсов по длительности. Как 
известно, сигнал с информационного 
входа О-триггера передаётся на его 
выход по фронту тактового импульса. 
Если в момент действия фронта такто- 
вого импульса на информационном 
входе будет присутствовать высокий 
уровень, он будет передан на прямой 
выход триггера, а если низкий, на пря- 
мом выходе будет установлен низкий 
уровень. Этот уровень будет сохранять- 
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ся до прихода следующего тактового 
импульса. 
На элементах 004.1, 004.3 выполнен 


логический полусумматор, который 
совместно с триггером на элементах 
004.2, 004.4 осуществляет двухпози- 
ционный алгоритм регулирования. Вы- 
ходной сигнал триггера с помощью 
транзистора УТ] включает реле К1. Кон- 
такты реле должны быть включены в 
цепь управления насосом. Логические 
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Рис. 3 


элементы 005.1—005.5 служат в качест- 
ве буфера питания светодиодов НЁЕТ— 
НЕ5. Желательно применить сверхъяр- 
кие светодиоды. Светодиоды НЁЗ (<НУ), 
НЕ5(<ВУ) необходимо использовать 
красного свечения, остальные — зелё- 
ного. Цепь С6НЭ устанавливает тригге- 
ры микросхемы 003 в исходное состоя- 
ние при включении питания регулятора. 

Налаживание заключается в уста- 
новке уровней подстроечными рези- 
сторами В2—НВ4. Сначала добиваются 
свечения светодиодов НЁЗ (<НУ) и НЕ 
(<ВУ). Затем, по мере наполнения 
резервуара, регулировкой резистора 
В2 выставляют нижний уровень воды 
так, чтобы погас светодиод НЁЗ (<НУ) и 
начал светить светодиод НЁ2 (>НУ). 
При этом светодиод НЁ5 (<ВУ) должен 
светить. Когда уровень воды достигнет 
верхнего уровня, регулировкой рези- 
стором В4 добиваются погасания све- 
тодиода НЁ5 (<ВУ) и свечения свето- 
диода НЁ4 (>ВУ). Светодиод НЕЁ 
(НАСОС) должен погаснуть. Следует 
отметить, что светодиод НЕ4 (>ВУ) при 
нормальной работе регулятора светит 
малое время, поскольку насос при 
достижении верхнего уровня останав- 
ливается. Но бывает так, что при ручной 
работе текущий уровень будет превы- 
шать установленный верхний уровень, 
о чём будет сигнализировать свечение 
светодиода НЁ4 (>ВУ). 


В регуляторе использовано реле 
У2С-20Е с катушкой сопротивлением 
400 Ом. Контакты реле способны ком- 
мутировать ток 10 А при напряжении 
120 В переменного тока. Применён се- 
тевой трансформатор с выходным на- 
пряжением холостого хода вторичной 
обмотки 12 В. 

Регулятор — достаточно универ- 
сальный, например, установив вместо 
резистора В4 терморезистор и заменив 
конденсаторы Сд, С1—С4 термоста- 
бильными конденсаторами, можно сде- 
лать регулятор температуры. Может 
быть, пытливые читатели найдут ему 
другое применение. Работу устройства 
иллюстрирует рис. 2, на котором пока- 
заны временные диаграммы в конкрет- 
ных точках при условии отсутствия воды 
в резервуаре. 

Устройство собрано на печатной 
плате из фольгированного с одной сто- 
роны стеклотекстолита толщиной 
1,5 мм, чертёж которой и расположе- 
ние элементов показаны на рис. 3. На 
плате установлены несколько перемы- 
чек из отрезков изолированного прово- 
да, которые следует впаять на плату до 
установки микросхем. На рис. 4 пока- 
зана собранная плата, а на рис. 5 — 
работа устройства в процессе накачи- 
вания воды в резервуар. 


Поскольку устройство собрано на 
микросхемах серии КМОП, то жела- 
тельно предпринять ряд защитных мер. 
Часто причиной выхода аппаратуры из 
строя являются импульсные скачки 
напряжения в сети, коммутационные 
помехи, которые возникают при корот- 
ких замыканиях, обрывах или резких 
изменениях сопротивления нагрузки. 
Источником высокого напряжения в 
несколько киловольт, поступающего на 
вход прибора, может быть человек из- 
за возможного наличия на нём заряда 
статического электричества. 

Поскольку устройство соединяется с 
датчиком воздушной линией, то грозо- 
вые разряды также представляют боль- 
шую опасность. Для защиты устройства 
желательно поставить быстродейст- 
вующие защитные диоды — супрессо- 
ры. Варисторы и стабилитроны исполь- 
зовать нельзя, так как они имеют боль- 
шую ёмкость и низкое быстродействие. 
Принцип действия всех быстродейст- 
вующих устройств защиты заключается 
в замыкании цепи прохождения сигнала 
помехи и рассеивании имеющейся у 
неё энергии на защитном элементе. 
Быстродействие супрессоров — не- 
сколько пикосекунд. Можно использо- 
вать супрессоры РАКЕЛбА, Р6КЕТБСА, 
1.5КА16СА. Они рассеивают мощность 


400...600 Вт, а напряжение срабатыва- 
ния у них — 14,4...16 В. Причём 
РбКЕ1Т6СА и 1.5КА16СА двунаправлен- 
ные, т. е. ограничивают сигнал помехи 
обеих полярностей. Провод к датчику 
лучше использовать скрученный (витую 
пару), тогда помех будет меньше. Один 
провод идёт к датчику, а другой — ккор- 
пусу резервуара, если он металличе- 
ский, или к другому проводу, который 
может быть неизолированным от воды. 


Отредакции. Светодиод НЕТ, кото- 
рый сигнализирует о работе насоса, 
включен, когда транзистор УТТ за- 
крыт и реле КТ обесточено. В цепь 
питания насоса должны быть включе- 
ны размыкающие (нормально за- 
мкнутые) контакты реле. Следова- 
тельно, во время расходования во- 
ды, когда насос выключен, через об- 
мотку реле протекает ток. Обмотки 
не всех реле могут находиться дли- 
тельное время под током 
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Рис. 6 


Логику работы устройства можно 
изменить, если задействовать неис- 
пользуемый инвертор микросхемы 
005 (выв. 1 — вход, выв. 2 — выход). 
В этом случае светодиод НЕТ вклю- 
чён, когда на реле КТ подано напря- 
жение. Фрагмент доработанной 
платы в месте установки микросхе- 
мы 005 показан на рис. 6. 

В случае применения витой пары 
длиной более 10м и супрессоров, 
возможно, придётся уменьшить со- 
противление резистора Н7 и удалить 
конденсатор СЧ4. 


Индикатор секунд \\” 


=” 


азработанный специально для по- 

строения электронных часов комп- 
лект, состоящий из микросхем 
К176ИЕ1?2 (или К176ИЕ1Т8), К176бИД2 
(или К176ИДЗ), К176ИЕ1З и К176ИЕТТ, 
широко используется радиолюбителя- 
ми для изготовления весьма разнооб- 
разных изделий. Этот набор имеет 
достаточную функциональность и хоро- 
шо согласуется с индикаторами раз- 
личных типов [1]. 


для электронных часов 
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Однако при использовании динами- 
ческой индикации разработчики не 
стали формировать выходные сигналы 
для шестиразрядного индикатора, ог- 
раничившись индикацией только часов 
и минут. Для бытового использования 
этого вполне достаточно, но радиолю- 
бителям привычнее более информатив- 
ные шкалы. Поэтому предлагается 
дополнение уже готовых часов, собран- 
ных на этих микросхемах, индикатором 


секунд с собственными делителями на 
десять и на шесть с дешифраторами и 
индикаторами. Это усложняет кон- 
струкцию. К тому же не всегда удаётся 
подобрать дополнительные индикато- 
ры секунд, которые соответствовали бы 
индикаторам часов и минут. 

Индикатор секунд сделан в виде кру- 
говой шкалы из светодиодов (рис. 1). 
Похожий вариант реализован в кон- 
струкции, описанной в [2]. Оригиналь- 
ный внешний вид является особен- 
ностью конструкции, но, на мой взгляд, 
несколько затрудняет считывание пока- 
заний при беглом взгляде на цифер- 
блат. Я же предлагаю добавить индика- 
цию секунд к уже готовому и привычно- 
му изделию. Заодно это добавит часам 
информативности. 

Схема предлагаемого устройства 
приведена на рис. 2. Табло индикатора 
состоит из 60 светодиодов НЕО—НЕ59, 
размещённых на циферблате часов по 
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кругу. Нумерация начата с ну- 
ля для того, чтобы порядковый 
номер светодиода соответ- 
ствовал номеру секунды. Все 
светодиоды объединены в 
шесть групп по десять штук в 
каждой и включаются ключами 
на транзисторах УТ2—\Т17, 
подключённых к соответству- 
ющим выходам микросхем 
001, 002. Такая компоновка 
позволила управлять доста- 
точно большим табло с помо- 
щью узла, состоящего из двух 
микросхем и шестнадцати 
ключей. 

Импульсы с периодом сле- 
дования 1 с надо снять с базо- 
вых часов и подать на вход СМ 
микросхемы 001 (десятичный 
счётчик с дешифратором). 
Электронный ключ на тран- 
зисторе \Т2 подключён к като- 
дам светодиодов НО, НЕ1О, 
НЕ20 и т. д. до катода свето- 
диода НЬ50. По такому же 
принципу подключены все 
остальные транзисторы до 
\/Т11, который подключён к 


Нео 
1 
Е ЕЕ ЕН В, ОЛЕНИ 
+ К выв. 16 001, 202 
ов Сл 
100 н 
- Квыв 8001, 002 
Вход 1 с 
\УТ1 —\Т17 КТ5ОЗА во 
РЗ—К12 470к 10 к 
К1 51 к 
Вход 1 мин ча 
Общий 
Рис. 2 еее 


катодам светодиодов НЕЭ, НЕ19, НЕ29 и 
т. д. до катода НЬ59. Через 10 с сигнал 
переноса с выхода Р (вывод 12) 001 
поступит на вход СМ счётчика-дешиф- 
ратора 002, который управляет ключа- 
ми на транзисторах \Т12—\Т17, кото- 
рые подают питающее напряжение на 
аноды светодиодов. Транзистор \Т12 
подключён к анодам светодиодов НЁЕО— 
НЕЭ, транзистор \УТ1З — к анодам све- 
тодиодов НЕ1О—Н(19 ит. д. до транзи- 
стора \Т17, подключённого к анодам 
светодиодов НЕ50— НЫ 59. 

Импульсы с периодом следования 
1 мин также снимают с базовых часов. 
Они поступают на транзистор \УТТ, 
который их инвертирует. Затем они 
поступают на дифференцирующую 
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цепь В13С2, на выходе которой форми- 
руется короткий импульс, который 
устанавливает счётчики-дешифраторы 
001, О02 в нулевое состояние. 

Сигналы с периодом 1си 1 мин 
можно снять с выводов 4 и 10 микро- 
схемы К176ИЕ1!Т?2 или К176ИЕ18 базо- 
вых часов. Питать индикатор можно от 
их блока питания, потребляемый ток 
невелик, так как одновременно будет 
включён только один светодиод. 

В конструкции [2] нет ключей в цепях 
анода светодиодов, поэтому автор пре- 
дупреждает о необходимости исполь- 
зовать светодиоды повышенной яркос- 
ти, поскольку ток через них не превы- 
шает 2 мА. Добавление шести ключей 
на транзисторах \Т12—\Т17 позволит 
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применять светодиоды любо- 
го типа, яркость свечения 
которых нужно подобрать в 
соответствии с яркостью 
основного индикатора часов 
с помощью резисторов Н3З— 
В12. Транзисторы могут быть 
любые маломощные струк- 
туры п-р-п серий КТЗ15, 
КТЗ102, КТ5ОЗ и др. Все дета- 
ли можно смонтировать на 
макетной печатной плате с 
применением проводного 
монтажа. 

Если панель часов тонкая 
металлическая, светодиоды 
крепят на ней с помощью тер- 
моклея. Если панель доста- 
точно толстая, например из 
пластмассы, клей и не пона- 
добится. Чтобы выдержать 
одинаковый размер отверс- 
тий, нужно сверлить их свер- 
лом на миллиметр меньше 
диаметра корпуса светодио- 
да, а потом подогнать до нуж- 
ного размера, чтобы свето- 
диод удерживался за счёт 
трения. Делать это удобно с 
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помощью круглого надфиля, закреп- 
лёенного в шуруповёрте с режимом вра- 
щения против часовой стрелки. 

В шкале секунд можно использо- 
вать различные светодиоды как по 
размеру и форме, так и свечению. 
Например, каждый пятый — одного 
цвета, а остальные — другого. Здесь 
широкий выбор для каждого радиолю- 
бителя. 
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Через тернии — к микросхемам 
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Гиб х 
> 
А. ЧЕЧНЕВ, пос. Володарского Московской обл. а 
К". 
> 
В этой части рассказано об истории создания в СССР ы - 
гибридных микросхем. Ранее об истории создания твер- ие 
дотельных микросхем рассказано в [1, 2]. | 
> 
ачиная рассказ о гибридных микро- работчики бортовых вычислительных 
схемах (гибридных интегральных систем, например, в 1960г. СКБ-245 
схемах — ГИС), обязательно нужно (фото 1) иНИИ-131 совместно с НИИ-34 
вспомнить о микромодулях и техноло- (фото 2). 
гии их производства. Не открою секрет, Следующим, вполне логичным ша- 
если скажу, что истоки создания гиб- гом было уменьшение размеров и 
ридных микросхем находились именно самих микромодулей. 
в опыте производства микромодулей. Промышленность в начале 60-х годов 
Последние появились с целью умень- прошлого века освоила производство 
шения размеров и массы бортовой ‘керамических микроплат, на которых и 
аппаратуры. размещалась вся элементная база. 
Одной из первых организаций, раз- Причём уже отработали технологию 
рабатывавших как аппаратуру специ- нанесения провод- 
ального применения на микромодулях, ников и установки | = 
так и сами микромодули, было КБ-1. резисторов. Самы- ' на основе оз 
Совместно с НИИ-380 была создана ми критичными эле- - ‚ керамических конденса- 3 т: 
| Е о 
реа 9. 
'спользуется пле- .. 
, | ТО] и соединитель- р о 
3 . 8 | | Вы | у ) разра Отан: #4: . 9Э— на | ч \ — 5 
ок, напыленных 1 
е ем Я, еспечивающие возможность микроминиатюризации = 
Е 
осртовых вычислительных машин для ракет и самоле тов, автома- р д 
ОП] ПИКОВ. |= 
тических систем управления, схем обработки радиолокационной а’ ета — 5 5 
'нфоомации и Т.д, Разработан совместно с НИИ-З4А и подготов- Ы=щшШШ м ——щ—— Ез 
—— ——_ -—- —- тип приемника ры Зо зы -5. 
лен к испытаниям радиолокационный визир "Лоция" в микромо- Выпуск за период ке Эра-ем Маяк-Г" "Микро" 
——_— а Е а иЯ Е ии. 
ном исполнении. пимаха»ыаыы—юы—=/:Ч—.:/:— 
ппа одлначания выптока боотовых вычислительных машин в к Ш кв,1964г. по П кв. 1965г. 8000 3000 5000 
В том числе 
ЗаТи | кв. 1965г. 7700 55 4500 
За Ш кв. 1965г. 5500 ы $590 
За октябрь 1965г. 690 - 1660 


малогабаритная видеокамера, установ- ментами, сдержива- 
ленная в кабине первого космонавта —ющими уменьшение 
планеты Юрия Алексеевича Гагарина. размеров, остава- 
Активно начали применять микромодули лись корпусные по- 
в своей аппаратуре и организации-раз- лупроводники — 
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диоды и транзисторы. Для примера, 
реализовать все преимущества миниа- 
тюризации в бытовом применении уда- 
лось в Научно-исследовательском ин- 
ституте микроприборов (НИИ-335) под 
руководством Букреева Игоря Нико- 
лаевича. Здесь, на основе незавершен- 
ной и переданной из Ленинградского 
конструкторского бюро работы по соз- 
данию миниатюрного телевизора, соз- 
дали серию миниатюрных радиоприём- 
ников (фото 3). 


сп 1 


| пнин нии 


приборов сталкивались с трудностями 
их герметизации с помощью эмалей и 
лаков. Ненадёжными получались серий- 
ные транзисторы и диоды из-за поверх- 
ностных химических реакций материа- 
лов покрытия с полупроводниковыми 
структурами (фото 4). 

И только освоение планарной техно- 
логии производства решило эту проб- 
лему, поскольку технологически обес- 
печивалась изоляция структуры от окру- 
жающей среды с помощью окисной 
плёнки. Бескорпусные транзисторы и 
диоды, созданные по планарной техно- 

Попытки созда- логии, могли долгое время работать в 
ния на основе условиях изолированных помещений 
сплавной и диффу- без какой-либо дополнительной защи- 
зионных техноло- ты. Очень важную роль играло и то, что 
гий бескорпусных планарная технология обладала боль- 


тематическим планом предприятие. п/я_28] 
нструкторскую работу по теме "Плоскость" 


орпусного план 


арного высокочастотного транзис- 


10-А 


инена в первоначально установленный срок - 1 кв 
принята госкомиссией с положительной оценкой (акт 
10 оКТяоря 1964 года). 


созданный в процессе ОКР "Плоскость" транзистор типа 21319 
оен в опытном производстве предприятия п/я 4052, в 1965 году 


р ‹ ХЧ 


В соответствии с - нием 
Шинист ров СССР тов.Устинова о. 
нии технических материало: 


заместителя Председателя Совета 

изучении и практическом использова- 

‘мериканской фирмы "Интернешнл Бизнес 

Шэшинз корпорейшн" /ИБМ/ по проекту "Сотрас® ", обязываю : 
Г. для рассмотрения материалов проекта "СотрасЁ" и 

подготовки предложений 00 их практическом использовании назначить 

комиссию в составе 

Г. Смирнов А.А. 

2. Тимофеев А.А. зам.главного инженера НИЭМ 

3. Глузберг Е.А. начальник отдела НИЭМ 

4. Барканов Н.А. главный конструктор КБ-1 

5. Рамеев Б.И. главный инженер НИИ УВМ 

6. Левин В.К. главный инженер СКБ-4 

7. Бормотов Ю.Л. начальник отдела НИИ-282 1 

8. Невежин В.К. зам. главного инженера НИИ- 35 


9. Старос Ф.Г. 
и ел 
ТО. Менделев Б.Г. - начальник отд -- 
ИП. Савровский Б.С.- главный инженер Ций 
пить к работе немедленно и до 25 января 
ИСТ 
&. Комисови пр 1 техническое /З экземпляра/, Ведьм 
- ль- 
16Т года пре Ио вле ни в. предложения о практическом испо 
Д | чая 
9 ихся в указанных материалах, вклю 
реком обходимых научно-ис следовательских 
е р З 
р бот, а также организационно- техни 
ких ра , 


ведущий инженер НИЗЭМ /председатель/ 


начальник СКБ НИИ-ТЗТ 
а НИЙ-ЗТИ 
И ТОП. 


Зовании сведений , 
предложения о проведе 
и опытно-конструкторс 
Меских мероприятий. 


ено 150 тыс. 


} 


шт. РОДНЫХ приборов. 


шим потенциалом улучшения электри- 
ческих параметров элементов и высо- 
кой технологичностью. 

Отследить точную дату появления 
гибридных плёночных микросхем, как 
таковых, в зарубежных странах пред- 
ставляется проблематичным. Воз- 
можно, за отправную точку можно 
принять работы американской компа- 
нии 1ВМ. Эрих Блох, инженер ВМ, 
начал разработку миниатюрных гиб- 
ридных схем Зойа 1одс Тесппоюду 
(ЗЁТ) в самом начале 60-х годов, за 
несколько лет до того, как компания 
запустила проект Зу${ет/360 в 1964 г. 
Для производства модулей УЭЁТ компа- 
нией 1ВМ был построен завод в Еа${ 
РУИКИ близ Нью-Иорка. К 1966 г. компа- 
ния выпускала по 100 млн модулей УЁТ 
в год. В модулях реализовывалась логи- 
ческие элементы И-ИЛИ-НЕ (фото 5). 

26 декабря 1960 г. по указанию за- 
местителя Председателя совета ми- 
нистров СССР Дмитрия Фёдоровича 
Устинова служебной запиской № 447сс 
Александр Иванович Шокин обязал ко- 
миссию в составе ведущих специалис- 
тов разных НИИ и предприятий изучить 
технические материалы и дать заключе- 
ние по работам американской компании 
[ВМ по проекту Сотрас{ (фото 6). 

Проектом предусматривалась раз- 
работка конструктивно новых, миниа- 
тюрных цифровых узлов с использова- 
нием технологий создания токопрово- 
дящих плёнок и бескорпусных активных 
планарных полупроводниковых прибо- 
ров. 

Итак, для создания микросхем для 
быстродействующей бортовой аппара- 
туры нужны были, в первую очередь, 
высокотехнологичные, быстродейству- 


ющие переключательные транзисторы. 
В начале 1963г НИИ-35 (будущий 
"Пульсар") приступил к созданию по- 
следних, а в декабре, в соответствии с 
тематическим планом, специалисты 


предприятия выполнили опытно-кон- 
структорскую работу по теме "Плос- 
"Разработка бескорпусного 


кость" — 


планарного высокочастотного транзис- 
тора". Разработанный транзистор 
21319 был освоен на опытном про- 
изводстве завода, ив 1965 г. выпущено 
150 тыс. годных приборов. Главным кон- 
структором разработки был инженер 
Щиголь Ф. А., заместителем — Диков- 
ский В. И. Вслед за этим технологиче- 
ское оборудование для серийного про- 
изводства первого бескорпусного тран- 
зистора было сконструировано и произ- 
ведено в НИИМЭ, смонтировано и нала- 
жено на заводе "Компонент" (фото 7, 
фото 8). 

В 1962г. по Постановлению ЦК 
КПСС и СМ СССР от 8.07.1962 г. 
№ 83/358 в Зеленограде был создан 
Научный центр с шестью НИИ и пятью 
опытными заводами. 

Специалисты НИИ микроприборов 
(НИИ-335, п/я 2015) работали над схе- 
мотехникой цифровых интегральных 
схем и базовых технологий их про- 
мышленного производства. В период с 
1963 г. по 1966 г. коллективом институ- 
та, в период его становления и органи- 
зации, а также полного отсутствия оте- 
чественного опыта в области микро- 
электроники, был выполнен ряд фун- 
даментальных работ по плёночной 
электронике и внедрению их в про- 
изводство. Для создания отечествен- 
ной пленочной микроэлектроники 
было необходимо разработать новые 
физико-технические процессы, разра- 
ботать и внедрить в производство 
сложное и высокоточное специальное 
технологическое оборудование, раз- 
работать совершенно новые методы 
проектирования микроэлектронных 
схем и устройств. Во время этих работ 
были организованы и подготовлены 
кадры высококвалифицированных 
специалистов по микроэлектронике. 
Инженеры и техники с многих пред- 
приятий и институтов страны, в част- 
ности, Ленинградского конструктор- 
ского бюро, Киевского и Рижского 
института микроприборов, НИИ точ- 
ных технологий с заводом "Ангстрем" 
осваивали новое направление дея- 
тельности. 

Разработка методов проектирова- 
ния плёночных микроэлектронных схем 
и устройств позволила создать новые 
схемотехнические и конструкторские 
приёмы, расчётные и испытательные 


методы, с помощью которых стало воз- 
можно создание аппаратуры на микро- 
схемах. 

В соответствии с приказом ГКЭТ 
СССР от 29 августа 1962 г. № 166 Зе- 
леноградским НИИМП была выполнена 
в полном объёме и в установленные 
сроки (декабрь 1964 г.) научно-иссле- 


довательская 
работа “Микро- 
схема-3" — раз- 
работка универ- 
сального логи- 
ческого микро- 
электронного 
элемента, пред- 
назначенного 


для конструиро- [рименение инт 


вания типовых ' машине “искра- 
функциональных у {Ч 
микросхем 
электронных 
вычислительных 
машин. По этой 
теме была раз- 
работана систе- 
ма унифициро- 
ванных логиче- 
ских микросхем, 
являющаяся од- 
ной из первых 
отечественных 
работ по созда- 
нию микроми- 
ниатюрных ло-_ 
гических эле- 
ментов и микро- 
схем, а также 
базовая технология, на основе кото- 
рой развивались все дальнейшие ра- 
боты института по элементам вычис- 
лительной техники. 

Несомненно, хронологически это 
была вторая микросхема, созданная в 
нашей стране, после ТС233 в НИИ- 
131. Но по своим параметрам, в частно- 
сти быстродействию и технологично- 
сти, явно превосходила последнюю. 

Результатом работы стало созда- 
ние гибридных толстоплёночных мик- 
росхем "Тропа" (серия 201), "Сегмент-2" 
(серия 203) и создание бортовой вы- 
числительной машины специального 
применения "Аргон-11". Работа была 
закончена в марте 1966 г. и представ- 
лена Государственной комиссии. 
Здесь замечу, что бортовая вычисли- 
тельная машина “Аргон-11” как бы 
параллельно в это же время макетиро- 
валась и в НИЭМ ГКРЭ (потом НИИЭМ 
МРП), но компонентная база была дру- 
гой — микросхемы серии ИС1О00. По 
всей видимости, военно-промышлен- 
ная комиссия, рассмотрев оба вариан- 
та, приняла решение производить 


БЦВМ, созданную в НИИМЛ на гибрид- 
ных схемах. На тот момент технология 
их массового производства была отра- 
ботана лучше, а надёжность выше 
(фото 9). 

Научным руководителем темы в 
НИИМП "Аргон-11, часть А" и "Аргон-11, 
часть Б" был Букреев Игорь Николаевич, 


("Тропа-1" 
позволяет 


машин. 


параллелъь- 


+езави И ГУЕ 


льно-закон- 


его заместителем — Гетманец М. Е. По 
первой части проводились НИР и ОКР 
по созданию машины, по второй — НИР 
"Тропа" (серия 201). 
Опытно-конструкторские работы по 
расширению номенклатуры и налажи- 
ванию производства ГИС "Тропа" были 
выполнены в 1965 г. научно-исследо- 
вательским институтом точных техно- 
логий (НИИТТ) на заводе "Ангстрем". В 
короткий срок на базе плёночной тех- 
нологии опытного производства мик- 
роприёмников удалось организовать 
выпуск 15 модификаций ГИС "Тропа" и 
поставить более 12000 шт. заинтере- 
сованным предприятиям до конца ука- 
занного года. Директору завода 
"Ангстрем” Папава С. Д. и главному 
инженер Бенуа Э. Ф. персонально 
были выплачены премии за успешное 
освоение очень важной, технически 
сложной продукции. На основе опыт- 
ного производства изделий "Тропа", 
полученных знаний и опыта на заводе 
"Ангстрем" наладили серийный выпуск 
и микросхем широкого применения 
модернизированной серии К201 — 


зОИХ Хасс 


ОИПУа ИИ«о1эиИ $И 


пл*орелоуип$иоэ 1чэоаицояЯ 
п“ орелонеш :иэ1е15 мэиаЦ 


5г02 ‘5 м ОИПУа 


("Миг-1"). Работа называ- 
лась “Разработка унифи- 
цированного ряда микро- 
схем для миниатюрных 
цифровых вычислитель- 
ных машин и технологии 
их опытного производства 
с заданной стабильно- 
стью и воспроизводимо- 
стью", шифр “Элемент 
УК". Разработано семь ти- 
пов логических интег- 
ральных гибридных мик- 
росхем, обеспечивающих 
возможность построения 


р Екекегкееа 
91 


‚— 


в вр. $ 


шифр "Тропа-1”. Их массовое про- 
изводство позволило заводам Минис- 
терства приборостроения организо- 
вать выпуск электронных клавишных 
вычислительных машин (ЭКВМ) 
"Искра-1111Т". Количество продукции с 
использованием ГИС серии К201 для 
народного хозяйства непрерывно рас- 
ширялось, что привело к необходи- 
мости подключить к выпуску микро- 
схем и ряд других предприятий 


По первому направлению одним из наиболее существенных 
результатов являлась разработка микросхем ТИС, где впервые 
в практике поэлементное дублирование осуществляется внутри ми- — 
кросхемы, что дало весьма высокий параметр надехности - т0-Втк/ч, 
Технологическая база та же, что и для микросхем МИГ-Г. 


2. Опытно-конструкторские разработки и производство микро- 
схем "Посол-Г" и "Посол-2" поручить: 
НИИ полупроводниковой электроники (директор т.ТРУТКО) 
- в части разработки, конструирования и технологии полупро- 
водниковых элементов для гибридных микросхем системы 
"Посол-Т,2"; 


— ПРИКАЗ 
\инистерства электронной промышленности СССР 
264 
>. илем.Я- 
отб ав, Тб7Р. НИИ точной технологии (директор тез.СЕРГЕЕБ) 


- в части разработки, конструирования и техвологии › 


О разработке и изгс истемы элемент `ол=Т.2"; 
разр зготовлении системы элементов ных гибридных микросхем "Посол-1,2"; 


интегральных гибридных микросхем "Посол-Т" и 
"Посол-2" 


ИЗ ИСТОРИИ РАДИО 


Объединению "Светлана" (директор т.КАЧИНС 
- в части конструирования и технологии пол 
элементов для микросхем "Посол-Т,2" 
и организации серийного производства сис 
ных гибридных микросхем "Посол-Т,2". 
3. Обязать НИИТТ (т.СЕРГЕЕВ), НИИПЭ (т.ТРУТ: 
"Светлана" (т.КАМИНСКИЙ) выпустить в 1967г. микроси 
НИИТТ 30 < 50 тыс.шт. 
НИИПЭ 5 + 10 тыс.т. 
Объединение "Светлана" 5 + ТО тыс.ит. 


Учитывая заключение комиссии по приемке НИР "Посол" и 
просьбу заказчиков (НИИЭМ и МКБ "Стрела" МРП) о включении в 
состав системы "Посол" ТО видов микросхем, вместо 4 видов, 
разрабатываемых согласно приказез МЭП СССР № 245 от 7 мзя 
1965 года и № 227с от 10 ноября 1966 года, а также необхо- 
димость организации серийного производства микросхем "Посол" 
в объединении "Светлана", - 


ПРИКА 


Выпуск микросхем "Посол-2" организовать на опытЕы 
НИИТТ, НИИПЭ и в объединении "Светлана", обеспечив выпуск 
1968 году. 


Т. Установить следующий состав сист 
а) "Посол-1" 
Одиночный инвертор на 8 входов. 
Сдвоенный инвертор. 
Мощный усилитель на 6 входов. 
Сдвоенный экспандер на 4 входа. 


4. Учитывая важность разработки б стродействуюцёй систе. 1 
микросхем для вычислительной техники и значительное увеличение 
объема работ, в частичное изменение приказа № 227с от 10 ноября 
1966г., за успешное выполнение опытно-конструкторских работ 
установить премии: 

- по ОКР "Посол-1" - шестую 
- по ОКР "Посол-2" - седьмую 
(НИИПЭ, НИИТТ, Объединению "Светлана" равными частями). 


"Посол-2" 
Триггер со счетным входом. 
Триггер с раздельным входом. 
Экспандер на 8 входов. 
Низкочастотный инвертор. 
Диодная сборка. 
Транзисторная сборка. 
Установить сроки окончания работ: 
- ОКР "Посол-[" - 1У квартал 1967г. 
- ОКР "Посол-2" - П квартал 1968г. 


Приём статей: та!й@гадю.ги 
Вопросы: сопзи\И@гаЧюЮ.ги 


РАДИО № 3, 2023 


Министерства электронной промыш- 
ленности (фото 10, фото 11). 
Микросхемы "Трапеция-1” и “Тра- 
пеция-2" (серии 204 и 205 соответст- 
венно) были освоены на заводе НИИТТ 
чуть позже, но уже к середине 1967 г. 
выпуск составил более 25000 шт. 


Ленинградское конструкторское бю- 
ро (бывшее КБ-2 НИИ-131) под ру- 
ководством Староса Филиппа Георгие- 
вича, используя опыт, наработанный в 
НИИМП и НИИЛТЗТ, в сентябре 1965 г. 
закончило опытные работы по созда- 
нию гибридных микросхем серии 206 


логической части микроминиатюрных 
ЭВМ и автоматических устройств дис- 
кретного действия. В разработанных 
микросхемах достигнута высокая плот- 
ность размещения элементов, около 
100 эл./см?. Главным конструктором 
разработки был инженер Данилин, 


заместителем — Грамм. Схемотехника 
была построена на комбинациях тран- 
зисторных структур НЕ-ИЛИ, к тому 
времени уже изученных и широко при- 
меняемых в аппаратуре ленинградско- 
го НИИ-131, технология серийного про- 
изводства отрабатывалась совместно с 
зеленоградским НИИТТ и заводом 
"Ангстрем". К концу 1967 г. было прове- 
дено усовершенствование конструкции 
микросхем " Миг-1", и появился новый 
прибор, получивший шифр “ТИС", в 
дальнейшем серия 207 (фото 12). В 
результате создана система интеграль- 
ных микросхем, в которых был исполь- 


| 
[га 


зован принцип резервирования логиче- 
ских элементов. При этом более чем в 
100 раз повышена надёжность по 
сравнению с микросхемами “Миг-1”" 
при снижении в три раза потребляемой 
мощности и высокой плотности упаков- 
ки элементов — 150 эл./см? (фото 13). 

Совершенствование технологии 
производства бескорпусных транзисто- 
ров и диодов позволяло значительно 
поднять быстродействие гибридных 
цифровых схем, поэтому в середине 
1965 г НИИ-35 (НИИПЭ) совместно с 
Научным центром и объединением 
"Светлана" приступил к созданию мик- 
росхем 217-й серии — "Посол". Главным 
конструктором разработки был назна- 
чен Невежин В. К. До конца года был вы- 
бран схемотехнический вариант, по- 
лучены монтажные платы с токоведущи- 
ми дорожками, резисторами, диодные 
матрицы и транзисторы. Разработан 
металлостеклянный корпус с 12-ю вы- 
водами, согласовано техническое зада- 
ние с генеральным заказчиком 
НИИЭМ (бывший НИЭМ ГКРЭ) Минис- 
терства радиопромышленности. Прове- 
дено макетирование и получены первые 
образцы микросхем триггера (фо- 
то 14). 

В итоге за период с 1965 г. по 1968 г. 
был выполнен комплекс совместных 
работ по темам "Посол", "Посол-1" и 
"Посол-2" — исследована проблема по- 
строения оптимальной логической сис- 
темы диодно-транзисторной логики и 
разработана серия, состоящая из де- 
сяти быстродействующих интегральных 
гибридных микросхем. Для обеспече- 
ния разработанной системы созданы: 

— быстродействующий эпитакси- 
ально-планарный бескорпусный тран- 
зистор типа 21318; 

— кремниевая бескорпусная быстро- 
действующая диодная матрица 2Д910; 
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— кремниевая бескорпусная диодная 
матрица 2Д911 (фото 15, фото 16). 

Серия "Посол" использовалась для 
построения отечественной специаль- 
ной аппаратуры — вычислительных 
комплексов "“Бэта-2", "Центр" и др. В 
1971 г. было налажено серийное про- 
изводство модификации этой схемы, 
шифр работы — "Тротил". Изменения 
коснулись конструкции полупроводни- 
ковых приборов, применяемых в изде- 
лии. Вместо элементов с гибкими 
выводами стали использовать бескор- 
пусные транзисторы и диоды с жёст- 
кими шариковыми выводами, такие как 
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увеличить более 1Фото 18 
чем в три раза 
производство 
микросхем и резко повысить их надёж- 
ность. С этого момента микросхемы 
серии 217 выпускались в двух моди- 
фикациях, обычной и с улучшенными 
механическими характеристиками для 
специальной аппаратуры (фото 17). 

Разработка аналоговых гибридных 
тонкоплёночных микросхем для приё- 
мо-передающей аппаратуры специаль- 
ного применения началась в Рижском 
научно-исследовательском институте 
микроприборов в 1963 г. До 1967 г. бы- 
ли разработаны ГИС по 23 темам раз- 
личного назначения. Сначала в каче- 
стве активного элемента использова- 
лись микромодульные транзисторы 
ТМ-4. В результате первых работ было 
показано преимущество тонкоплёноч- 
ных микросхем по сравнению с сущест- 
вующими микромодулями. Это преиму- 
щество выразилось в снижении массы 
и габаритов до пяти раз, повышении 
эксплуатационной надёжности и сни- 
жении себестоимости изделия. В связи 
с этим по решению Военно-промыш- 
ленной комиссии в 1964 г. была постав- 
лена задача разработать ряд типов 
функциональных микросхем для низо- 
вой Связной аппаратуры по теме 
"Ветер". В течение 1965 г. и 1966 г. 
были разработаны десять комплектов 
микросхем, включающих в себя УВЧ, 
УПЧ, УПЧ с АРУ, эмиттерный повтори- 
тель, УНЧ с шумоподавителем, дели- 
тель частоты с переменным коэффици- 
ентом деления 11/20 и др. 

На базе этих микросхем Воронеж- 
ский НИИ связи изготовил макет ра- 
диоприёмника УКВ-диапазона. Опыт 
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разработки ГИС "Ветер" использовали 
для создания микросхем 219 и 220 се- 
рий, темы "Акция" и “"Прибой-1УМ" 
соответственно. Последние включали в 
себя и фильтры на НВС-элементах, соз- 
данные по тонкоплёночной технологии. 
Это была первая в СССР работа по соз- 
данию функциональных избирательных 
узлов с использованием гибридных ин- 
тегральных схем. В 1965 г. параллельно 
с разработкой функциональных гибрид- 
ных микросхем была разработана УКВ 
аварийно-спасательная радиостанция 
"Прибой-1УМ". В результате проведён- 
ной работы было показано преимущест- 
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во конструирования связной аппарату- 
ры на гибридных микросхемах. С января 
1968 г. аварийная радиостанция стала 
производиться на Оршанском радиоза- 
воде. РНИИМП обучил специалистов 
завода и передал туда производство 
ряда разработанных ГИС по тонкоплё- 
ночной технологии. 

По особому распоряжению Прави- 
тельства СССР во втором квартале 
1967 г. для связи космонавта с бортом 
корабля были изготовлены четыре экс- 
периментальных образца изделия 
"Зарница" и проведены лабораторные 
испытания. Для создания этого изделия 
были разработаны 12 типов гибридных 
микросхем 22/7 серии. В состав изделия 
входили узлы и блоки (тема "Румбула") 
для передачи телеметрической инфор- 
мации, в частности, о состоянии космо- 
навта (фото 18). 

Для бытовых радиоприёмников, 
телевизоров и магнитофонов с начала 
70-х годов стали создавать всем из- 
вестные ГИС 224 и 237 серий. По боль- 
шей части, информация об их создании 
и производстве общедоступна, вместе 
с тем, некоторые события и факты по 
созданию 224 серии всё же приведу. 

1972 г. для Калужского радиолампо- 
вого завода был поворотным моментом 
в истории его существования. Этот год 
был весьма знаменателен и в жизни его 
коллектива, поскольку был начат серий- 
ный выпуск принципиально новой про- 
дукции — гибридных интегральных мик- 
росхем, а ко дню основания завода — 
22 декабря выпущены первые полупро- 
водниковые приборы — транзисторы 
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РАДИО № 3, 2023 


КОРУС МЕТАЛАОПОЛИМЕ РНЫЙ 
КВАДРАТНЫЙ 


ШИ&106. 0068 СП 
ЩИ& 106. 006 т 
ЩИ 0.045. 095ТИ 


КТЗ59 для комплектования микросхем. 
За короткий срок без существенных 
капиталовложений и прироста числен- 
ности промышленно-производствен- 
ного персонала созданы мощности по 
выпуску интегральных микросхем се- 
рии К224, обеспечивающие почти всю 
потребность народного хозяйства в 
этих микросхемах. Установлены пря- 
мые связи с Сарапульским радиозаво- 
дом, и на ближайшие годы сформиро- 
ван портфель заказов на эту серию. Из- 
за появления принципиально нового 
направления производства приборов 
микроэлектроники и резкого увеличе- 
ния объёмов их выпуска в составе пред- 
приятия в августе 1972 г. было органи- 
зовано ОКБ по направлению микро- 
электроники. Нато время ОКБ состояло 
из четырёх отделов и двух цехов, всего 
160 рабочих и ИТР Ближайшими зада- 
чами было быстрейшее освоение серий- 
ного производства приборов микро- 
электроники, отработка технологиче- 
ских процессов, максимальная их авто- 
матизация. В первом квартале 1972 г. 
было закончено проведение установоч- 
ной партии по гибридным интеграль- 
ным микросхемам серии К224 по теме 
"Трап-2" (11 типов микросхем). Эти 
микросхемы нашли применение в пере- 
носных приёмниках “Урал-301" Сара- 
пульского радиозавода. В 1972 г. завод 
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выпустил 360000 микросхем. Для этого 
было изготовлено и приобретено новое 
оборудование (более 50 единиц) и 
дополнительно обучено новому про- 
изводству 150 человек. Благодаря это- 
му цех № 8 получил запланированную 
производственную мощность в один 
миллион штук на 1973г. при выходе 
годных 46 %. Перечислю первые ус- 
пешные работы ОКБ по налаживанию 
технологического процесса и увеличе- 
нию надёжности: 

— расширен допуск на резисторы 
микросхем, что позволило сократить 
трудоёмкость их операции при подгон- 
ке на 20 %; 

— проведена унификация микро- 
схем по применению активных элемен- 
тов, что дало возможность применять 
транзисторы КТЗ59 и 21333 любой 
группы по коэффициенту передачи 
тока во всех микросхемах; 

— разработаны карты технологиче- 
ской точности на пять типов испыта- 
тельного и технологического оборудо- 
вания; 

— внедрена двухсторонняя намазка 
резисторов, что увеличило производи- 
тельность на 45 %; 

— внедрена установка для измере- 
ния параметров. Проведён комплекс 
работ по обеспечению единства изме- 
рений. 


Отделом ОГИМ ОКБ проведена 
опытно-конструкторская работа по 
теме “Нира-1”. В результате этой 
работы были разработаны и изготов- 
лены по 150 шт. три типа новых микро- 
схем — К2НТ241, К2ГФ241 и К2УС2415 
(усилитель со специальной частотной 
характеристикой). Совместно с цехом 
№ 8 произведена установочная пар- 
тия микросхем по теме "Телевизор" 
(семь типов микросхем). Кроме того, 
для расширения областей примене- 
ния были изготовлены микросхемы, 
находящиеся в разработке НИИТТ — 
К2УС2414 и К2УС2413. Микросхемы 
испытывались (в 1972 г.) в телевизо- 
рах "Ладога" и "Электрон". Совместно 
с заводом г. Сарапула была проведена 
работа по замене микросхемы 
К2ЖА?241 на К2ЖА242 в блоке УКВ- 
радиоприёмника, что дало экономиче- 
ский эффект в 120000 руб. за год. На 
базе цеха № 14 было организовано 
серийное производство транзисто- 
ров. В 1979 г на заводе были смонти- 
рованы, налажены и запущены в экс- 
плуатацию шесть линий японского 
производства. ГИС 224 серии про- 
изводились в огромных количествах 
практически до конца 1991 г. 

Повествование о начале производ- 
ства гибридных микросхем, как мне 
кажется, будет не полным, если не 
рассказать о создании и изготовлении 
корпусов к ним. По объёму вложений, 
количеству оборудования и техноло- 
гий успешное решение этого вопроса 
было соизмеримо с затратами на соз- 
дание самих микросхем. В НИИТТ в 
1965 г. была разработана и освоена в 
опытном производстве серия корпусов 
для герметизации гибридных микро- 
схем — ОКР "Защита". Типы корпусов и 
их основные характеристики можно 
увидеть на фото 19. Опытный завод 
при институте для обеспечения собст- 
венных нужд, связанных с изделиями 
"Тропа", “Заря-2М", "Трапеция", "Сег- 
мент-2" и др., за 1966 г. выпустил 
около 350000 шт. корпусов указанных 
типов, ав 1967 г. — около 600000 шт. 
Корпуса для ГИС 217 серии сначала 
производились на предприятиях-раз- 
работчиках, чуть позже они стали 
поставляться централизованно из 
Ташкента с объединения "Фотон". 

Тема создания и начала производ- 
ства в нашей стране гибридных плё- 
ночных интегральных схем не исчер- 
пывается изложенным выше, вряд ли 
удастся в коротком обзоре раскрыть 
все события и осветить все вопросы. В 
любом случае, всё выше написанное 
основано на официальных отчётах 
министерств и предприятий. Это поз- 
волит читателям для себя дополнить и 
внести коррективы в опубликованные 
по этой теме материалы на многочис- 
ленных общедоступных ресурсах. 
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История радиолюбительских 


дипломов СССР 


Георгий ЧЛИЯНЦ (ЦУЗХЕ), г. Львов, Украина 


С начала 1949 г. началась "кампания" 
по закрытию радиостанций воен- 
нослужащих. По мнению некоторых ее 
очевидцев и специалистов, она могла 
иметь прямую связь с назревающими 
событиями на Корейском полуострове. 
Стартом послужил выход в эфир с бор- 
та самолёта (позывным ЧАЗАС/ат) 
известного в то время коротковолнови- 
ка — генерал-майора, начальника свя- 
зи дальней авиации Николая Байкузова 
(до войны: 54ВА, еи2В0, ЦЗАС, 1946— 
1952 гг. — главного редактора журнала 
"Радио"). После чего, очевидно, "сверху" 
пошла директива — ЗАКРЫТЬ! По этому 
поводу в конце 50-х — начале 60-х го- 
дов среди коротковолновиков “гуляла” 
легенда, что ЧАЗАС не просто так вы- 
шел в эфир с борта самолёта, а работал в 
эфире по всей трассе своей инспекци- 
онной поездки по стране, и, отследив его 
путь, американские службы радиопе- 
рехвата "что-то там" смогли вычислить. 

Примечание. Подробнее о Николае 
Афанасьевиче Байкузове ( 1901—1952) — 
см. в [1, 2]. 

Несколько позже под “закрытие” 
начали попадать и имеющие к армии 
косвенное отношение — особенно те, 
кто много работал с коротковолновика- 
ми капиталистических стран. 

Чтобы хоть как-то сбить волну недо- 
вольства советских коротковолновиков 
таким решением, ЦРК СССР (ФРС 
СССР была создана в декабре 1959 г.) 
проводит несколько мероприятий, от- 
влекающих от моратория. Например, 
в 1949г были учреждены дипломы 
"Р-100-О” (на 29 августа 1978 г. было 
выдано 7814 шт.) и "Р-16-Р”" (после лик- 
видации 15 июня 1956 г. Карело-Фин- 
ской ССР диплом изменил своё назва- 
ние на "Р-15-Р”) [3, с. 6], а для при- 
влечения максимального участия ко- 
ротковолновиков в соревнованиях по 
радиосвязи в 1952 г. вводятся спортив- 
ные разряды по радиоспорту, а в сле- 
дующем году — судейские категории. 


Первыми в 1951 г диплом "Р-100-О”" 
получили [3, с. 234]: 

— СМ: Юрий Прозоровский (ЦАЗА\М, 
Москва, до войны: еизос, ЦЗВВ); 

- СМ: коллектив ОС2КАВ (Гомель); 

— СМ/; Евгений Филиппов (ЦА1-68, 
Мурманская обл., до войны ИВ$-1068, 
1$$А-1-68, Ц1ОМ, после войны ЦАбЫЕ); 

— рпопе: Владимир Шейко-Введен- 
ский (ЦВ5С|!, ранее ЦВ5-5807, позже 
ИХ5С, ЧУ9С!, ВС6В). 


Диплом "Р-100-О” за установ- 
ление двухсторонних связей те- 
леграфом с любительскими ра- 
диостанциями 100 областей СССР. 


С начала 60-х годов два раза изме- 
няется его дизайн. С 1 января 1963 г. 
диплом стал выдаваться по новому 
положению, и его первыми получили: 

— С\М/: Анатолий Логачев (ЦАЗ\МА, 
Владимир) — 1963 г; 

— СМ! коллектив ЦАЗКНУИ/ (Куйбы- 
шев) — 1963 г. 
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Диплом "Р-100-О” за проведе- 
ние двухсторонних радиосвязей 
(наблюдений) с любительскими 
радиостанциями 100 областей 
СССР (вторая редакция). 


ь 


Диплом "Р-100-О" за установ- 
ление двухсторонних телеграф- 
ных радиосвязей с любительски- 
ми коротковолновыми радиостан- 
циями 100 областей СССР (третья 
редакция). 


В ЧЕСТЬ 70-летия 
ВЕЛИКОГО } ОКТЯБРЯ 


положению (ввели учёт по ЗЗВ, а не- 
сколько позже ввели несколько его сте- 
пеней), и его первым в том же году 
получил Владимир Каплун (ЧАТСК, 
Ленинград, позже Б.ЭВК). 
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Диплом "Р-10-Р” за проведение 
двухсторонних радиосвязей (наблю- 
дений) с любительскими коротковол- 


Диплом "Р-15-Р” (юбилей- 
ный) за проведение двухсторон- 


Диплом "Р-15-Р” за проведе- “ „- 
них радиосвязей (наблюдений) с 


ние радиосвязей (наблюдений) с 
любительскими радиостанциями Любительскими коротковолновы- НОВЫМИ радиостанциями 10 радио- 
15 союзных республик СССР. ми радиостанциями 15 союзных —Любительских районов СССР. 
республик СССР. 
В 1957г. был учреждён диплом 
"Р-10-Р”. 
В начале 70-х годов его дизайн был 
изменён. 


Примечание. Число выданных дип- 
ломов "Р-10-Р" в [3] не публиковалось. 

В 1958г. был учреждён диплом 
"Р-150-С" (по состоянию на 1 апреля 
1978 г. было выдано 734 шт.). Этот дип- 
лом был учреждён как альтернатива 
дипломной программы ОХСС, и за ос- 
нову был взят его список (с добавлени- 
ем АССР, некоторых островов страны и 
т. д.). Его первые номера получили (по 
различным категориям и видам рабо- 
ты): 

Владимир Гончарский (ИВЗ\МЕ, позже 
Ц5\МЕР) — 1958 г. (№ 1/с\м); 

Валентин Бензарь (ЦУС2АА, позже 
ЕЦДЛАА) — 1959 г. (№ 2/рп); 

ЗМ. — ? (485-4022) — 1962 г. 
(№ ?/1-$\). 

В 1970г. был отпечатан его новый 
дизайн, и были учреждены соответст- 
вующие наклейки. 

Автор статьи (как Ц\У5ХЕ) такой дип- 
лом оформил в 1983 г. с последующими 
всеми к нему "наклейками". 

Наклейка "Р-200-С": 

Анатолий Гортиков (ЦТ5СС, до войны 
еи5ЕУ) — 1971 г. (№ 1/с\м); 

Лев Покрасс (ЦМ/ЗИМ, позже Р\М/ЗВМ, 
ныне ОАТ) — 1971 (№ 1/рпопе); 

коллектив УК2ВАА (Таллин) — 1972 г. 
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Диплом "Р6К”. 


— рПопе: А. Пикалов (ЧЕЙН, Актю- 
бинск) — 1964 г.; 

— рПопе: коллектив ИВЪКВО (Лубны, 
Полтавская обл.) — 1964 г. 

В первой половине 70-х годов был 
изменён дизайн диплома "Р-15-Р". А в 
1987 г. этот диплом был издан как юби- 
лейный — с соответствующей надпе- 
чаткой. 

Примечание. Число выданных дип- 
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ломов "Р-100-О"и "Р-15-Р" в [3] не пуб- 
ликовалось. 

В 1952 г. было учреждено несколько 
степеней диплома “Р-6-К", которые 
первыми в том же году получили (по 
состоянию на 1 апреля 1978 г. было 
выдано 10953 шт.): 

— СМ/ Николай Стромилов (ЦЧАЗВМ, 
Москва, до войны 36РАМ/ еи3 ВМ, Ц1СВ); 

— СМ! коллектив ЧУВЪКВЕ (Одесса); 

— СМ: Герман Щелчков (ЦЧАЗ-385, 
Москва, позже ЦАЗСМ, 4К1СМ); 

— рПопе: В. Глушков (ЦОЗАА, пос. Дой- 
на, Молдавская ССР); 

— рПопе: коллектив ИВ2КАА (Таллин). 

С Т января 1963 г. был изменён его 
дизайн, и он стал выдаваться по новому 


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КО ий АИ ‹ ЕДЕ 1 


Диплом "Р-10-Р”" за установле- 
ние двухсторонних радиосвязей те- 
леграфом с радиостанциями 10 ра- 
диолюбительских районов СССР. 


(№ 2/с\м/); 


коллектив УК4ЕАО (позже ЧАЧАМЛМО) — 


1975 г. (№ 2/рпопе); 


ЗМЛ- — Георгий Члиянц (ИВ5-0683) — 


1975 (№ 3/1-$\м). 
Наклейка "Р-250-С": 


коллектив ОКЗМАЕ (Лисичанск) — 


1975 г. (№ ?/с\м); 


коллектив УК4НАО (позже ЧАЧАМЛМО) — 


1975 г. (№ ?/рпопе); 


$МЛ- — Георгий Члиянц (ЦВ5-0683) — 


1975 г. (№ 4/1-$\м). 
Наклейка "Р-300-С”: 


Владимир Каплун (ЧАТСК, позже 


ОЭВК) — 1973 г. (№ 1/с\м); 


коллектив ЦВА\/МГА (ныне ЧТ7М/РА) — 


1985 г. (№ 16/тм); 


$МЛ- — Георгий Члиянц (ЦВ5-0683) — 
1980 г. (№ 3/1-$\). 

Наклейка "Р-325-С": 

коллектив ИК2РСВН (ныне: 1У7А) — 
1981 г. (№ 1/т\х); 

Георгий Поздерник (ЦЧО5РК, позже 
ЕВ2А) — 1982 г. (№ 2/с\м); 

$МЛ- — Георгий Члиянц (ЦВ5-0683) — 
1983 г. (№ 4/1-$\м/). 


Диплом "Р-150-С” за установ- 
ление двухсторонних телеграф- 
ных радиосвязей с любительски- 
ми коротковолновыми радио- 
станциями 150 стран мира. 


Равие "Р150С НВ" (за подтверждён- 
ные связи с 350 действующими страна- 
ми, территориями и образованиями): 
№1 — ОАЗЕТ (ныне ОНТ), №2 — 
ЧАЗСМ ($.К.), № 3 — ВАЗ\УА (5.К.), № 4 — 
АМ/Э\ММА (ныне АВМ8МЛ, № 5 — ?, № 6 — 
(УХЕ, № 7 — ЦАЧДРО, №8 — ЦА4ВЕ 


В своё время с помощью ЦАЗОХ уда- 
лось несколько дополнить этот список. 
К сожалению, его полного состава 
обладателей история не сохранила... 

Диплом \/-100-Ц был учреждён в 
1959 г. (по состоянию на 1 апреля 1978 г. 
было выдано 10953 ит.). Его первым в 
том же году получил Юрий Прозо- 
ровский (ЦАЗАМ/ Москва, до войны 
еизд с, узвв). 


Диплом "Р-150-С” за установление 
двухсторонних радиосвязей (наблю- 
дений) с любительскими коротковол- 

новыми радиостанциями 150 стран 
мира (вторая редакция, с наклейка- 
ми за проведение 300 и 325 связей). 


Г диплом 


| В озжлченовлние ИЮ-актия со дна ГК-Алспие 
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Позже был изменён дизайн дипло- 
ма. 
С 1974 г. программа была расшире- 
на, и первыми дипломы этой серии 
получили: 

— \/-300-Ц: Владимир 
(ЦАТААЦ, Ленинград) — 1974 г., 

коллектив ИК2РАА (Калининград) — 
1974 г.; 

ЗМ. — А. Слепов (ЦА1-143-115, 
Мурманск) — 1974 г.; 

— \/-500-Ч: Анатолий Кучеренко 
(ИТЪНР, Счастье Луганской обл.) — 
1974 г., 

коллектив УК4\МАВ (Ижевск) — 1975г.; 

ЗМ — А. Слепов (ЦА1-143-115, 
Мурманск) — 1975 г. 

— \/-1000-Ц: Анатолий Кучеренко 
(ИТ5НР, Счастье Луганской обл.) — 
1975 г., 

коллектив ИКАДАА! (Волгоград) — 
1975 г.; 

ЗМ — А. Слепов (ЦЧА1-143-115, 
Мурманск) — 1975 г. 

Примечание. К диплому У/-1000-Ц 
выдавалась медаль. 

В ознаменование проведения 
Ю. А. Гагариным первой радиосвязи 
"Космос—Земля"” ФРС и ЦРК СССР в 
1961 г. учредили диплом "Космос" (трёх 
степеней, и на его минимальную И! сте- 
пень необходимо было провести на 
144 МГц радиосвязи с пятью странами 
мира). Рабочий позывной Ю. А. Га- 
гарина в эфире был "Кедр". Для 
радиосвязи с ЦУП на корабле исполь- 
зовался КВ-передатчик (на диапазон 
3...28 МГц), который мог работать и в 
режиме СМ/. Был аварийный передатчик 
и на УКВ-диапазон (режим АМ). 

Диплом | степени за № 1 был при- 
суждён первому лётчику-космонавту. 
Ему же было присвоено и звание 


Коняев 


всъикосо русское учетоко+и божьи я РАО ы 
(5.К.), № 9 — 974ЕРМО (позже ЧАЧЕМО, я А С Пе В "Мастер радиоспорта ДОСААФ СССР" 
ныне ОВТ), № 10 — 2; №№ >10 получи- ее Ч (удостоверение № 37/УКВ). Награды 
ли (позывные приведены в алфавитном ‚ о Им и г Ю. А. Гагарину вручил председатель 
порядке): ВАЛАС ($.К.), ВУЗС\М, ВЕЛАЛ, | кобилечьсьи к радеокииужциучи Соееонно Совм | ФРС СССР Э. Т. Кренкель (ВАЕМ). 
ЦАОАЙ (5.К.), ЧАЗЬАА, ЧАЯРМЕ (позже ® 7 Ви потеьороее | № 
АКЗОУ) (5, К.) ЧАБХТ, ЧАЭС (позже у\> / в. й 272 ДИ их р, 
А9$С, ныне 47550), ЧАЭМ/ (ныне 27 | 


АМ8\/), ЦТ) (ныне ЧУМ6Т), УТ5НР 
(5.К.), ЧТ7МТ, ЧАЗ-155-75 (№ 2/5$\\). 


Р/адие "Р150С НВ" за под- 


_.47”:: № 


М 2тыт ‚Може | м. 9 14.32. _ 


чозаажказаск У ьъьььЬв 
Диплом в ознаменование 


100-летия со дня рождения вели- 
кого русского учёного А. С. Попова. 


да ам зи 


ИИООС 


Председатель ФРС СССР 
Э. Т. Кренкель (ВАЕМ) вручает 
награды Ю. А. Гагарину. 


Примечание. Позже эти дипломы 
были вручены и другим космонавтам — 
Г. С. Титову, П. П. Поповичу и А. Г. Ни- 
колаеву. 

В 1963 г. дипломы "Космос" получи- 
ли и первые радиолюбители — извест- 
ные эстонские ультракоротковолнови- 
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Диплом в ознаменование 100-летия 
со дня рождения великого русского учё- 
ного А. С. Попова (вторая редакция). 


тверждённые связи с 350 дей- 
ствующими странами, терри- 
ториями и образованиями. 


ки тех лет: Карл Каллемаа (1914— 
1999) (ИН2ВО, Тарту, в 1934—1935 гг.: 
ЕЗЗУУ, 1936—1941 гг. и с 1991г: 


5205 ‘$ эм ОИПУа 
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ных дипломов "Космос" в [3] не публи- 
ковалось. 


Е$50, много лет в журнале 
"Радио" вёл УКВ-рубрику) и 


г < 
Илма Юксаар  (ИВ2СО 88% 
Таллин), а также неутомимый ‚| В. < , ЛИТЕРАТУРА 
коротковолновик — первый в $ ыы 
стране ЗМС СССР ленингра- <оФ 9 1. Члиянц Г. Н. А. Байкузов — редактор 
980 ША Е _ о ( __ /— >: = : диплом журнала "Радио" (1946—1952 гг.). — Радио, 

,в1 —] ГГ. Ох 2018, № 8, с. 51, 52. 
в Киеве: ИВ5-5038, в 1956 г.: ы В. * Г кк. А ‚] \/ \( у. 0% 2. Члиянц Г. О5-карточки Николая 
ИВУИВ). 5 ь х. № 5 т Байкузова. — Радио, 2018, № 11, с. 47, 48. 
се (г, Ао) 


3. Свиридова В. (составитель). Справочник 
по радиолюбительским дипломам мира (третье 
издание). — М.: ДОСААФ СССР 1979, 248 с. 


В начале 80-х годов был 
изменен его дизайн. 
Примечание. Число выдан- 


МРУ-1868 и ВУРЛТА — 
"идеальный брак" 


Новый приём АО$-В 


Лука КЛЭРИ (М/7ЕЕО), г. Таранто, Италия 


"а история началась поздним май- решил установить свою антенну 
ским днём, когда я наконец-то МЮК-1868 на террасе до наступления 


Фото 1 


африканской жары. 
Проект заключался в 
- | замене старой само- 
‚| дельной у-образной 
антенны на антенну с 
лучшими характери- 
стиками (фото 1 и 
фото 2). 

Антенна МЕ/-1868 
обеспечивает приём 
в диапазоне от 
25 МГц до 1300 МГц 
и позволяет выходить 
в эфир в диапазонах 
50, 144, 220, 430 и 
1200 МГц! Очевидно, 
что я удалил диапа- 
зон 220 МГц (не- 
разрешенный в Ита- | 
лии), а остальную 
часть выделил для 
местных связей с 
моего Кепмооа 
ТМ-0700Е, а также 


для пакетной связи 
АРА$ с Кепмооа в" 
Т$5-790Е на 1200 МГц ри З И 


(фото 3). 
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После установки на мачте я сразу 
же заметил улучшение в приёме сиг- 
налов на калабрийских ретранслято- 
рах, расположенных на противопо- 
ложном берегу залива Таранто в 
Ионическом море, но наличие новой 


антенны 


на террасе щекотало моё 


воображение. 

Как испытать её в полной мере? 
Сразу же в голову приходит ЗОВ-при- 
ёмник модели НВЗРТА, который из-за 
лени и предубеждения хранился в 


ящике стола два года! Возможно, при- 
шло время испытать его и протестиро- 
вать. 

Установив специальное программ- 
ное обеспечение на ноутбук, я отпра- 
вился на поиски видеоуроков, которые 


И56ЯЭ О — .ОИПУа.. 


гог ‘$ эм оипУа ооооооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо оооо 


ФОНО 


$ОЛипо АХ 5Р ав 12 


х ЕЕТ 363 Рё АВ\М 16,53 НЕ Мао 200 Н: 


ву ино = 
ЧА + пы 
СЕ 


ъОНипПо ммм $ 


5ОНипо 2058 РИО 


402349 $ 4150 8187091 368000 439 
400063 $ 3501 151171 37000 446 


17.298 -50.0 
17.462 -50.0 


© -Ра .сот 
Я 


Сесцийу апд Рис\еспоп 
Согиго! Рапе 


Майур 


Теедгат Ое Кор 


Бемкез апд Рилцету 


Оебзий Ргодгагтя 


Нер апд $иррой 


ми рр 


угфе9 (Гего-1Е, $8: 8000000 Нх, 1О: 1090000000 Не, КЕ: 0) 


с, ЗЫ 
щит и 


< гоом > У 


РЕТ 363 Рё АВ\ 16,53 


37 26 


"РАДИО" — О СВЯЗИ 


3 Вт" брап 12 КН: 
‚|, 


УЕ г № 


Не Тоов 
УУеб зегуе аи 
Тре улеб загуег в опёле 


АСС: О1$А 


р 
(а& Нее =з > 


$ТЕР сОСК 


#551 Мзаз 
ОМие тюде КУВ7091] 38000 439 289 
37000 446 118 


соолесвой Язи 


АрсгаЙ Тгаскед 


Согкеез 25 | 1 


Тс42! Меззаоез Ва3 Меззадез 


Аебгоадсая зегуег $205 
Сопбоугайют №те 


Виез ВЙегед Виез бег Виез Озсагдед 


——> 


м 


кратко и быстро объяснили бы основ- 
ные операции. Среди различных видео 
я наткнулся на одно с броским названи- 
ем ЗОНРЕАУ 5$0ОНУпо АОЗВ Руидт — 
Тгаскта Атсгай Еа$у. 

Видео объясняет, как принимать 
сигналы АОЗ-В и все шаги, необходи- 
мые для того, чтобы сделать это воз- 


можным С ПОМОЩЬЮ ФОНВрау, но 
разве система АСАВ$ уже не сущест- 
вовала? 

Когда я понял, что приём ведётся 
на частоте 1090 МГц, у меня "загоре- 
лась лампочка"! Что может быть луч- 
шим испытательным стендом для 
МА-1868? Даже на гигагерцах! 


Система АОЗ-В с 7 декабря 2020 г. 
стала обязательной в Европе для боль- 
ших самолётов, взлётная масса кото- 
рых 5, 7 ти более или скорость в полё- 
те достигает 250 узлов (460 км/ч). 
Аббревиатура АО$-В расшифровыва- 
ется как “Ащотанс — Оерепдег+{ 
ЗигиеШапсе — Вгоааса${" ("Автомати- 
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ческое зависимое наблюдение — 
вещание") и позволяет отображать 
положение самолёта в полёте, а также 
другую информацию, такую, как ско- 
рость и высота. 

Самолёт получает информацию о 
своём положении со спутника и переда- 
ётеё обратно на Землю и другим само- 
лётам, находящимся — поблизости 
(фото 4, источник — Википедия). 

Первый шаг — установить плагин, 
предназначенный для этого приёма, но 
если вы перейдеёте к видео, о котором я 


упоминал, там есть все пошаговые 
инструкции о том, где его найти и как 
установить. После запуска плагина 
5ОВА-приёмник автоматически настраи- 
вается на частоту 1090 МГЦ, и открыва- 
ется дополнительное окно, в котором 
появляются некоторые данные, такие, 
как номер рейса, высота, скорость и 
положение (фото 5 и фото 6). 

Это окно само по себе очень строго и 
непривлекательно, однако приём ста- 
новится более интересным и привлека- 
тельным, когда вы запускаете неболь- 


шую программу, загруженную отдель- 
но, под названием “Ущиа! Вадаг” 
(фото Ти фото 8). 

Всё объясняется в том же видео, и 
после очень быстрой настройки Ущиа! 
Вадаг отображает на карте Сооде само- 
лёты, проходящие над вашей головой. 

На видео в начале работы плагина 
показан “взрыв“" принимаемых сигна- 
лов, это может ввести в заблуждение в 
том смысле, что может возникнуть ил- 
люзия, что вы получаете так много сиг- 
налов. 
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Фото 11 


На самом деле, когда я запустил пла- 
гин на своём 50ОВ-приёмнике, выделен- 
ное окно и виртуальный радар ничего 
не показывали, и мне пришлось подо- 
ждать несколько минут, почему? Потому 
что я не живу рядом с большим аэро- 
портом, как Рим или Милан, трафик 
ограничен теми трассами, что проходят 
рядом и над моей головой, и, в отличие 
от сигналов АСАН$, которые передают- 
ся на УКВ, эта система имеет ограниче- 
ния. 

Что это за ограничения? Первое 
ограничение заключается в том, что 
сигналы, проходящие в этом диапазо- 
не (точно 1090 МГц), являются сигна- 
лами, на которые влияет кривизна 
Земли, уменьшающая дальность до 
450 км при оптимальных условиях на 
местности. 

Вторым ограничением, как уже было 
написано выше, является топография 
местности и наличие гор, рельефов, 
холмов, а также искусственных соору- 
жений (близлежащие здания выше 
нашего), которые могут в той или иной 
степени препятствовать прохождению 
сигнала к нашей точке приёма. 

Однако и здесь Интернет приходит 
нам на помощь. Есть сайт ммм. 
Пеумпат${Па{.сот, где можно рас- 
считать и определить зону приёма 
(фото 9). 

Необходимо выбрать пункт меню 
"Новая панорама", ввести широту и 
долготу, а также высоту антенны. На 
основе введённых данных строится гра- 
фик, на котором красным цветом выде- 
лены области (фото 10 и фото 11), 
показывающие степень покрытия сиг- 
нала! 

Моим первым впечатлением всег- 
да было то, что зона покрытия сигнала 
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не соответствует действительности, в 
том смысле, что она ограничена по 
сравнению с реальностью. 

Это моё ощущение вскоре после 
этого подтвердилось полученными сиг- 
налами самолётов гораздо дальше на 
север, почти на Адриатической стороне 
Апулии. 

Есть две гипотезы: либо зона приё- 
ма, обрабатываемая веб-страницей, не 
соответствует реальности, либо я ввёл 
неточные данные. 
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Так или иначе, надеюсь, я вас раз- 
дразнил и рассказал о чём-то новом, 
чего вы ещё не знали. 

Итак, на данный момент я могу ска- 
зать, что ЗОАР!ау отлично работает с 
МЕ/-1868, и на этом дело не заканчи- 
вается... В этот момент я попробую 
ещё один аксессуар МЕР), предназна- 
ченный и разработанный именно для 
ЗОВ, но я не хочу раскрывать сюрприз; 
вам придётся подождать следующей 
статьи! ы 
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А. САМОХВАЛОВ, студент ЮЗГУ, г. Курск; 
М. ЯКИН, студент ЮЗГУ, г. Курск; 
Х. КОНДРАШКОВ, студент МГТУ им. Баумана, г. Москва 


ежрегиональные спортивно-тех- 

нические соревнования "Курский 
Сапа!" являются отборочным этапом 
Всероссийского чемпионата "СапЗа{ в 
России" воздушно-инженерной школы 
МГУ им. М. В. Ломоносова. “Курский 
СапЗа{" направлен на создание усло- 
вий для ранней профориентации, реа- 
лизации творческого потенциала и 
удовлетворения образовательных по- 
требностей, формирования инженер- 
ных компетенций и коммуникативных 
навыков подростков и молодёжи. В 
этом конкурсе по созданию и леётному 
испытанию прототипов малых косми- 
ческих аппаратов (МКА) могут прини- 
мать участие школьники в возрасте от 
14 до 17 лет из разных регионов 
России. 

Техническая задача команды юных 
электронщиков и конструкторов со- 
стоит в разработке, сборке, монтаже и 
программировании электронных моду- 
лей, несущей конструкции и системы 
спасения прототипа МКА. Обязатель- 
ным условием является проведение 
летных испытаний, во время которых по 
радиоканалу передаётся телеметрия на 
наземную станцию. Полученные дан- 
ные о физических характеристиках по- 
лёта и свойствах тропосферы обраба- 
тываются и в виде графиков представ- 
ляются на защиту проекта. Каждая ко- 
манда из трёх—пяти человек разраба- 
тывает: 

— структурно-функциональную схе- 
му прототипа МКА; 

— принципиальную электрическую 
схему с указанием всех электрорадио- 
элементов, их обозначением и номина- 
лами; 

— конструкторскую документацию 
(чертёж или трехмерную модель); 


— систему спасения (парашют и 
электромеханическое устройство его 
выброса при спуске); 

— обобщенный алгоритм работы и 
программу для микроконтроллера (МК) 
МКА; 

— функциональную схему проведе- 
ния тестирования и лётных испытаний 
(миссия полёта). 


Рис. 1 


Рис. 2 


На лётные испытания команда пред- 
ставляет образец прототипа МКА и 
допускается к полётам после прохож- 
дения процедуры тестирования изде- 
лия. После проведения лётных испыта- 
ний команда получает результаты полё- 
та (телеметрию, принятую на приёмной 
станции) для последующей обработки и 
представления на защиту. 

Конструктор (набор деталей и эле- 
ментов) для спортивно-технических 
соревнований "Курский Сап$а{" разра- 


ботан в соответствии с правилами 
проведения спортивно-технических 
соревнований юных конструкторов по 
молодёжному Всероссийскому обра- 
зовательному проекту "Воздушно-ин- 
женерная школа”, который организует 
и реализует НИИ ядерной физики 
имени Д. В. Скобельцына МГУ имени 
М. В. Ломоносова при поддержке 


государственной корпорации по кос- 
мической деятельности "Роскосмос", 
В состав конструктора с названием 
"Курский СапЗа{”, разработанного ав- 
торами этой статьи для школьных ко- 
манд, входят корпус, состоящий из 
полипропиленовой трубы диаметром 
50 мми длиной 600 мм, в которой раз- 
мещены отсек для трёх электронных 
модулей, отсек для ракетного двигате- 
ля РД50 или РД1О0 и отсек для систе- 
мы спасения. К корпусу крепятся ста- 
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билизаторы и головной обтекатель. 
Электронная часть представляет собой 
набор компонентов, необходимых для 
самостоятельной сборки электронной 
системы контроля, управления, сбора, 
сохранения и передачи телеметриче- 
ских данных. Дополнительно в конст- 
руктор входит система спасения, кото- 
рая состоит из микродвигателя, винто- 
вого привода, пружины и деталей для 
крепления в корпусе. 

Общий вид конструкции лётного 
образца прототипа МКА и его элементы 
показаны на рис. 1 и рис. 2. Обтека- 
тель 1, модуль спасения 2, блок элек- 
тронных модулей 3 и блок аккумулято- 
ров 4, которые располагаются в отсеке 
полезной нагрузки 5 (так называемый 
спутник), двигатель 8 и стабилизато- 
ры 9 составляют первую ступень 7, 
которая соединена с отсеком полезной 
нагрузки 5 через переходной узел 6. 
Стыковка первой ступени и отсека 
полезной нагрузки, а также крепёж всех 
модулей узлов и блоков осуществляют- 
ся с помощью винтов через крепёжные 
кольца, расположенные внутри корпу- 
са. Эти элементы крепления модели- 
руются в программе "Компас-30" и пе- 
чатаются на 3ЗО)-принтере из АВ$-плас- 
тика. Между обтекателем и пружинной 
системой спасения находится парашют. 

Соединение в единый блок элек- 
тронных модулей 3 и системы спасе- 
ния 2 показано на рис. З;а и рис. 3,6. 
Такое конструктивное исполнение поз- 
воляет получить компактное, легкораз- 
борное и ремонтопригодное изделие. 

Электронная часть лётного образца 
прототипа МКА представляет собой 
набор модулей: МК, датчиков, радио- 
модуля и 50-карты. Структурная схема 
лётного образца прототипа МКА пока- 
зана на рис. 4. Модуль МК (МСУ) 
состоит из МК АГтеда328Р-АЧЦ, пре- 


образователя интерфейсов СР?2102, 
коммутатора и узла управления питани- 
ем. Модуль датчиков и 5$0)-карты (1МУ) 
состоит из барометра и термометра 
(микросхема серии ВМР?280), акселе- 
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Рис. 4 


рометра, гироскопа и магнитометра 
(микросхема МРУЦЭ9250), $0-карты и 
пьезоизлучателя. Они соединены с 
микроконтроллером по нескольким 
интерфейсам — $Р!, РС и Опе\ше. 
Радиомодуль (АР) $\/610 соединён с 
модулем МСУ по интерфейсу ЧАНТ. 
Схема электронного оборудования 
МКА показана на рис. 5. Микрокон- 
троллер Ц1 (АТтеда328Р-АЦ) является 
вычислительным ядром. По разрабо- 
танной командой испытателей про- 


Микроконтроллер | 


грамме он выполняет приём, обработку 
и передачу данных периферийным 
устройствам и обеспечивает выполне- 
ние задач в соответствии с алгоритмом 
полёта и предполётного тестирования. 

Узел управления питанием состоит 
из транзистора О2, предназначенного 
для выключения питания при замкнутых 
контактах разъёма ВВЕ (гетоуе реоге 
[аипсй). В качестве источника питания 
используются два И-оп аккумулятора 
типоразмера 18650, соединённых по- 
следовательно с суммарным напряже- 
нием 7,2 В. Микросхема ЦЗ стабилизи- 
рует напряжение 5 В для питания МК. 
Индикация включения питания осу- 
ществляется светодиодом 1ЕО2. Мо- 
дуль Ч2 предназначен для записи дан- 
ных полёта на $0-карту и соединён с 
микроконтроллером \Ш1 по интерфейсу 
ЗР!. Модуль датчиков 14 соединён с 
микроконтроллером Ш1 по линиям ин- 
терфейса ГС. Микросхема Ц5 предна- 
значена для преобразования интер- 
фейса УЗВ в ЧАНВТ и обеспечивает про- 
граммирование микроконтроллера 1 
по интерфейсу ЦАНТ. Разъём СМ1 пред- 
назначен для подключения УЗВ-кабеля 
в режиме программирования микро- 
контроллера 1. Разъём /1 предназна- 
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чен для программирования микроконт- 
роллера Ц1 от внешнего программато- 
ра. Такое использование двух каналов 
для программирования позволяет при 
необходимости изменять ВооНоачдег. 
Кварцевый резонатор Х1 обеспечи- 
вает внешнее тактирование микроконт- 
роллера Ц1. Транзистор @1 и пьезоиз- 
лучатель В71 обеспечивают звуковую 
сигнализацию в режимах тестирования 
и послеполётного поиска. Светодиоды 
ГЕОЗ, 1ЕБ4 обеспечивают корректный 


режим работы интерфейса ЧААТ и 
индикацию процесса программирова- 
ния. Модуль радиосвязи Цб предназна- 
чен для организации радиоканала 
борт земля на частоте 433 МГц и 
соединён с микроконтроллером Ц1 по 
линиям интерфейса ЧААТ. В качестве 
антенны используется проволочная 
спиральная антенна, состоящая из 
25 витков медного провода диаметром 
1 мм. Для осуществления программи- 
рования модуля Иб используется разъ- 
ём /4. Программирование выполняется 
в режиме, когда $\/1 отключает линии 
интерфейса ЦААТ от микроконтролле- 
ра. Транзистор ОЗ и электродвигатель 
М1 обеспечивают срабатывание систе- 
мы спасения для безаварийного спуска 
аппарата на парашюте. Разъёмы 4/2 и /3 
предназначены для подключения до- 
полнительной внешней периферии. 
Все электронные модули выполнены 
на печатных платах и соединяются че- 
рез переходные разъёмы серий РИ$ и 
РЕО в единый блок. Модуль микроконт- 
роллера показан на рис. б,а: 1 — пере- 
ходные разъёмы; 2 — разъём включе- 
ния системы ВВ (тетоуе БеГоге |аипсй); 
3 — коммутатор ЧААТ— радиомодуль; 
4 — МК; 5 — разъём У$В-псго; 6 — 
15Р-разъём для программирования. На 
рис. 6,6 показан модуль МК с другой 
стороны: 1 — СР2102 — конвертер ин- 
терфейсов Ч$В—ЧЦАНТ; 2 — стабилиза- 
тор напряжения на микросхеме серии 
[М317; 3 — полевой транзистор, ком- 
мутирующий напряжение питания. Мо- 
дуль датчиков показан на рис. 6,в: 1 — 
переходные разъёмы; 2 — микросхема 
МРИ9250; 3 — датчик ВМР280; 4 — 
акустический пьезоизлучатель. На об- 
ратной стороне платы модуля датчиков 


размещён модуль $0)-карты (рис. б6,г): 
1 — слот для СО-карты. Радиомодуль по- 
казан на рис. 6,д: 1 — разъём для про- 
граммирования радиомодуля; 2 — ра- 
диомодуль $5\/610; 3 — антенна; 4 — пе- 
реходные разъёмы. В конструкторе име- 
ется макетная плата (рис. 6,е), предна- 
значенная для размещения дополни- 
тельных элементов. Например, транзис- 
тор ОЗ (см. рис. 5) выполняет функцию 
ключа для включения двигателя систе- 
мы спасения. Его и радиоэлементов, 
связанных с ним, нет на основных пла- 
тах конструктора, поэтому детали @3, 
В18, В12 необходимо разместить на ма- 
кетной плате и соединить их через об- 
щую линию (контакт 02) с МК и линиями 
питания. Другой задачей может быть 
подключение дополнительных датчиков 
температуры и освещённости. Команде 
необходимо самостоятельно выбрать 
такие датчики, обосновать место уста- 
новки, разработать схему их соедине- 
ния с МК, рассчитать сопротивление 
резисторов и режимы работы, смонти- 
ровать и распаять их на макетной плате. 

Пружинная электромеханическая 
система спасения представлена на 
рис. 7‚а в свободном состоянии, а на 
рис. 7,б — во взведённом. Электро- 
двигатель устанавливается в прямо- 
угольном отверстии крепёжной втулки. 
На валу двигателя через переходную 
муфту крепится болт М5х12 с шести- 
гранной головкой. Затем переходная 
планка крепится двумя винтами М3Зх3З0 
к корпусу крепёжной втулки. Пружина 
устанавливается в диаметральный паз 
крепёжной втулки и пластины-поршня. 
Пружину сжимают вручную и закреп- 
ляют в этом состоянии с помощью 
гайки, накручиваемой на 2...3 витка 


болта М5. Это условие определяет 
время раскручивания винта перед вы- 
бросом парашюта (надо учитывать при 
расчёте высоты выброса). Электродви- 
гатель соединяется с электронным 
модулем проводами. 

Программное обеспечение пред- 
ставлено обобщённым алгоритмом, по- 
казанным на рис. 8, и должно во время 
лётных испытаний обеспечивать выпол- 
нение следующих измерений: время от 
момента включения аппарата; высоту 
полёта относительно старта; значение 
ускорений по трём осям; давление; тем- 
пературу. Бортовое оборудование долж- 
но фиксировать следующие этапы полё- 
та: старт ракеты; достижение точки апо- 
гея, срабатывание системы спасения и 
приземление аппарата. Программно- 
аппаратные средства должны прово- 
дить опрос датчиков с частотой не 
менее 10 Гц, записывать полученные 
данные на $0-карту, отправлять их по 
радиоканалу, а система спасения долж- 
на срабатывать при достижении высоты 
в 100 м над землёй после прохождения 
точки апогея. Таким образом, весь ком- 
плект бортового, наземного оборудова- 
ния и программное обеспечение позво- 
ляют в полной мере проводить иссле- 
дования физических свойств полёта в 
тропосфере и безаварийно возвратить 
аппарат на Землю. 

Весной 2022 г. в Курске на базе ре- 
гионального центра выявления и под- 
держки одарённых детей “Успех” про- 
шли очередные (уже в третий раз) учеб- 
но-тренировочные сборы и соревнова- 
ния по ракето- и спутникостроению 
"Курский Сап5а{-2022". Участие приня- 
ли 30 человек из Курской, Орловской, 
Белгородской областей и Республики 
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начало 


Инициализация интерфейсов, 
50 карты, передатчика, датчиков 


Фл.старта = 0, Фл.апогея = 0 
Фл.парашюта = 0 
Фл.приземления = 0 
Фл.сис.спасения = 0 


Прошло ли 50 мс 
с момента последнего 
опроса датчиков? 


д 
Опрос датчиков 
Подпрограмма 
анализа данных 


Передача данных 
по радиосвязи 


Запись каждого 
пятого набора 
данных на $ЗО-карту 


Ингушетии. Подготовкой команд к со- 
ревнованиям занимались руководитель 
студенческого конструкторского бюро 
"Инженерно-космическая школа" Вале- 
рьян Пиккиев и студенты Юго-Западно- 
го государственного университета Анд- 
рей Самохвалов и Михаил Якин. Пять 
команд успешно освоили программу 


По итогам соревнований "Курский 
Сап5а{-2022" призовые места распре- 
делились следующим образом: 

1-е место сборная команда 
Белгорода и Орла "Цезарь" в составе 
Павла Будякова, Всеволода Грязнова, 
Ивана Хмелёева; 

2-е место — команда "Таргим" из 
Ингушетии в составе Адама Батаева, 
Ахмеда Евлоева, Магомеда Барахоева; 

3-е место — курская команда "СОЗ" 
в составе Никиты Чаплыгина, Анатолия 
Горяйнова и Александра Носова. 

Защиту проектов оценивала компе- 
тентная экспертная комиссия в следую- 
щем составе: 

— заведующий лабораторией обще- 
го и специального практикума НИИ 
ядерной физики имени Д. В. Скобель- 
цына МГУ, канд. физ.-мат. наук Влади- 
мир Радченко (г. Москва); 

— глава технического совета “Воз- 
душно-инженерной школы“ Арсений 
Радушин (г. Москва); 


нализа данных 


Расчёт высоты по давлению и 
температуре, расчёт 
модуля ускорения 


Фл.старта = би 
отн. высота > 20 


Фл.страта = 1 
и текущая отн. высота > 
предыдущей 


‚Да 
Фл.апогея = 1 


нет 


Фл.апогея = Ли 
отн. высота < 100 м 


Д 
Активация системы спасения 
Фл.сис.спасения = 1 


дополнительного образования "Курский 
Сапба{", изготовили свои первые маке- 
ты и защитили проекты. Все команды, 
прошедшие в финал, собирали лётный 
образец спутника и ракеты из модулей 
конструктора и запрограммировали его 
на безаварийный полёт и возвращение 
на Землю. 


Фл.сис.спасения 
= Л и тек. модуль ускорения 
< предыдущего 


Фл.парашюта = 1 
текущая отн. высота + 0.5м 
> предыдущей 


Фл.приземления = 1 


— руководитель студенческого кон- 
структорского бюро "Инженерно-кос- 
мическая школа”, канд. техн. наук, до- 
цент Валерьян Пиккиев; 

— доцент кафедры вычислительной 
техники ЮЗГУ Алексей Киселёв; 

— декан факультета ЮЗГУ, канд. техн. 
наук, профессор Тамара Ширабакина. — 
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РАДИО № 3, 2023 


Д. МАМИЧЕВ, пос. Шаталово Смоленской обл. 


дним из зрелищных эффектов ани- 
мации при создании праздничной 
иллюминации может стать генерация 
орнамента из повторяющихся фраг- 
ментов разноцветных пикселей 


(рис. 1, рис. 2). 


Форма узора (рис. 3) образована 
четырьмя одинаковыми частями, рас- 
положенными в определённой после- 
довательности относительно друг дру- 
га. Каждая часть содержит 4х4 пикселя 
и описывается при программировании 
двухмерным массивом соответствую- 
щей размерности. Первая форма 


является чередой последовательных 


зеркальных отражений фрагмента 1 от- 
носительно вертикальной и горизон- 
тальной линий. Вторая форма образу- 
ется при поворотах фрагмента на 
90 градусов против часовой стрелки. В 
матрицу одновременно помещаются 


четыре узора, обра- 
зующие орнамент. 
Таким образом, ме- 
няя внешний вид 
одной части, можно 
полностью  изме- 
нить весь орнамент. 

Адресная свето- 
диодная гибкая мат- 
рица АСВ \/$2812В 
50\м/32х8 ед [1] со- 
стоит из 256 трёх- 
цветных управляе- 
мых светодиодов \\/528128В [2] типораз- 
мера 5050. В каждом таком светодиоде 
есть кристалл управляющей микросхе- 
мы, за счёт чего каждым пикселем на 
матрице можно управлять отдельно. 
Физические размеры матрицы: длина — 
32 мм; ширина — 80мм, её внешний 
вид показан на рис. 4. Расстояние 
между соседними светодиодами (пик- 


селями) составляет 10 мм. Они соеди- 
нены в цепочку зигзагообразно по 
столбцам (рис. 5). Матрица имеет три 
пары проводов (цвет проводов — крас- 
ный, белый) для подачи питания и пару 
сигнальных (цвет провода — зелёный) 


проводов. Провода объединены в три 
группы. Группы с сигнальными прово- 
дами снабжены на конце разъёмами. 
Расположение проводов поясняет 
рис. 6. Из восьми проводов были 
задействованы только три (остальные 
аккуратно отпаяны), нумерация кото- 
рых соответствует схеме, показанной 
на рис. 7. 

Питание осуществляется от стаби- 
лизированного источника питания на- 
пряжением 5В и выходным током до 
ЗА (сетевой адаптер модели 1ВМ- 
050300А). Для проведения эксперимен- 
тов была собрана установка, конструк- 
ция которой показана на рис. 8. Из 
жёсткого упаковочного картона согнута 
призма 1. К лицевой стороне с помо- 
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Функция Назначение 
(переменные) 


таззм зтепа( 
так$ 


и2ОГ( Хи?, Уи? К); 


ЕОВМА=0: или 1 


щью двухстороннего скотча приклеена 
матрица 2. Снаружи она закрыта полу- 
прозрачным экраном 3 из молочного 
пластика толщиной 4 мм. Восприятие 
изображения сильно зависит от 
расстояния между матрицей и 
экраном. Автор проводил опыты, 
меняя его от 0 до 20 мм, подби- 
рая оптимальный для создания 
желаемого размытия эффекта. 


Вывод узора на экран по координатам Хи?2,\ир?, К раз, позволяет 
анимировать орнамент 


Генерация нового узора в массив данных, аргумент регулирует 
плотность рисунка узора 


таззм_$а\м9(Буе Сдвиг данных на К элементов в массиве, позволяет 
К анимировать орнамент 


В С В(г, дБ Перевод 24-битного КСВ в 16-битный 5хбх5 цвет 


Изменение формы 


А1 Агауито ЦИпо 


зора 


Скетч управления матрицей в основ- 
ном построен на использовании само- 
стоятельно разработанных функций и 
библиотеки АдаНий_ МеоМашх.в. 


А2 \/$28128В50\/32х8еа 


5В 


Назначение ключе- 
вых функций приве- 
дено в таблице. 


Сценарий —ос- 
новного цикла 
скетча: 

— Смена формы 
узора; 

— Вывод узора 
бегущей строкой 


справа—налево; 


"Агац!то: 


Викторина 


д 
`Рис. 8 Реслийй 


— Трансформация—калейдоскоп 
узора за четыре фазы; 

— Исчезновение— угасание узора; 

— Вывод узора бегущей строкой 
слева—направо; 

— Трансформация—сдвиг узора за 
32 такта. 
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От редакции. На нашем ЕТР-сервере 
по адресу ВНр://Яр.гадо.ги/риь/2023/ 
ОЗ/игог.гр находятся материалы проекта 
и видеоролик, иллюстрирующий работу 


устройства. 


аппаратная часть" -2 


Р. СЕРГЕЕНКО, г. Гомель, Беларусь 


лавной особенностью платформы 

Агацпо является её постоянное и 
динамичное развитие. Тот, кто сгоря- 
ча посчитал, что Агито — это ниша 
исключительно для начинающих, тот 
ошибся. В новых выпусках плат при- 
меняются современные высокопроиз- 
водительные микроконтроллеры (МК) 
разрядностью 32 бита, интеллектуаль- 
ные датчики, а также интерфейсные 
СБИС, которые по сложности начинки 
превосходят управляющие МК. 

Взять, к примеру, семейство Мапо, 
которое берёт своё начало от класси- 
ческого по функционалу модуля 
Агдито Мапо, имеющего “спартан- 
скую" начинку с МК АТтеда3?28 и габа- 
ритные размеры 18х45 мм. Оказыва- 
ется, на плате с точно такими же раз- 


мерами дополнительно можно разме- 
стить чипы Вуаоо\й, \М-Е!, акселеро- 
метр, магнитометр, компас, баро- 
метр, термометр, гигрометр, микро- 
фон, детекторы цвета, освещенности, 
приближения и даже сенсор удалеён- 
ного распознавания жестов! 

Области применения модулей се- 
мейства Мапо — аппаратура для обра- 
ботки сигналов датчиков, системы 
умного дома, роботы, мобильные гад- 
жеты с беспроводным управлением. 

Состав семейства: Аг4ито Мапо, 
Агито Мапо 33 1оТ, Агито Мапо 33 
ВЕ, Агито Мапо НВР2040 Соппес\, 
Агито Мапо Еуегу. Все перечислен- 
ные модули имеют два унифицирован- 
ных 15-контактных штыревых разъёма 
с сигналами идентичного назначения, 


что упрощает модернизацию уже гото- 
вого устройства простой заменой пла- 
ты. Программный доступ к датчикам 
обеспечивается через шины ГС, $Р! 
Агито с помощью библиотек функ- 
ций. Модули выпускаются в двух вари- 
антах — с запаянными штыревыми 
разъёмами и без них, что указывается 
в названии словами "МА веадег5”" или 
"МШпош пеадег5”". Первые чуть дороже 
вторых, в остальном всё одинаково. 

В таблице показаны фрагменты 
схем модулей Агдито семейства 
Мапо. На каждый вопрос викторины 
следует выбрать ответ 0 или 1, после 
чего записать их в ряд слева направо в 
виде двоичного числа. Если после 
перевода в десятичный вид получится 
2837, значит, все ответы правильные. 
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Агауцпо Мапо ВР2040 Соппе Агаито Мапо 33 1оТ 


+3\3 


ТР 3\ 
Е , +3\3 2 ы 
07 ил В2 ТР_$\М\МОЮ 
-012. 330 ТР_ЭМ/СЕК 


С17 


10 РАЗ1 5МОЮ ТР_ЛРЕЗЕТМ 
- ТР_СМО 
= РАЗО_$ЗУ/СЕК 


©) 
> 


\Му$ 
т. о 
‚мнирНИИ 


СВЕЕМ АВЕЗЕТМ 
КРТ-1608 
Можно ли по схеме включения генератора Чем отличаются перемычки $.1 ($44) и $42 Что обозначают элементы с УГО в виде окруж- 
07 определить тип его резонатора? друг от друга? ностей с названиями, начинающимися наТР? 
0 - можно, это кварцевый резонатор; 0 - типом коммутирующего элемента; 0 - контакты отсутствующего разъёма; 
1 - нельзя, встречаются другие варианты 1 - числом направлений коммутации 1 - контакты разборного соединения 


Агауитпо Мапо ВР2040 Соппещ{ 


6 МР2322С@Н 


РАЛИО?” 


ГР 


+3\3  +3\3 +5\ 


А4/5ОА- 


К чипу \М-Р; А/5СЕ- 
02А 
01-1 ИМА-М/102 
В$$5138Р$ р й 


Будет ли выполнять свои функции 
преобразователь уровней 3,3/5 В, если Почему сигналы аналоговых входов Агашпо 
затвор транзистора 01-1 подключить Какой способ питания экономичнее при АО—АЗ и А4—А7 подключаются к разъёму УР2 
вместо цепи +3З\З к цепи +5\/? токе нагрузки 0,2 А в цепи +3\3? не с одной, а с двух разных микросхем Ц1, Ч2А? 
0 - будет, но с оговорками; 0 - от "сетевой вилки" с ММ 5 Ви КПД 80 %; 0 - из-за технических ограничений; 
1 -не будет 1 - от "сетевой вилки" с ММ 12 ВиКПД 80 % 1 - из-за удобства разводки печатной платы 


(2) Агаипо Мапо ВР2040 Соппец 


"РАДИО" — НАЧИНАЮЩИМ 


013 У2А 
$МЕРЗ4АСВ2\М/З ММА-М/102 \/00 
813 330 У 
ЕЕОВ 
Я 12А:16 с. 
у А14 330 
ЕО 
А15 330 
ЕОА 
- 12А:18 

№ Пусть на линиях Ц2А:16, Ц2А:17, Ч2А:18 

выставлены уровни лог. 0. Какие токи 

будут протекать через красный В, зелё- 

ный С и синий В излучатели трёхцветного Означают ли названия @МОб, СМОТ, что в Достаточно ли на схеме данных, чтобы точно 

светодиода 013? микросхеме ЦЗ имеются выводы СМ№О1—СМО5? | идентифицировать все 24 вывода датчика Ц2? 
0 - по убыванию тока: К, В, С; 0 - да, означают; 0 - достаточно; 
1 - по возрастанию тока: В, С, В 1 - нет, не означают 1 - не достаточно 
Агацпо Мапо 33 10Т Агаитпо Мапо ВР2040 Соппес 
и. — АУ _ 
2Х62-АВ-5РА(31) Ц - 0.РЕ-А-ЗМТ-1(60) 
АТЗАМО21С18А 

$ 
.^ 13 АМТ 5 [е. 


МЛЕГВИУТ М МСВО УЕЁ 


АМТЕММА МО РАСТЕ 1 АГтеда4809 


ОЗА АТЗАМО11014А 


Что обозначают графические знаки на В каком случае запаивается в плату Можно ли производить отладку скетчей 
линиях сигналов УЗВ_М, ЧУЗВ_Р? отсутствующий антенный разъём /2? Агацпо через разъём программирования 42? 
0 - экранирование проводников; 0 - при установке чипа ЧУ2А ММА-М/1О1; 0 - можно; 
1 - дифференциальные сигналы 1 - при установке чипа У2А ММА-\М/106 1 - нельзя 


РАДИО № 3, 2023 


Курский "Сап5аё" — 
соревнование юных спуникотроителей 


А. САМОХВАЛОВ, студент ЮЗГУ, г. Курск; 
М. ЯКИН, студент ЮЗГУ, г. Курск; 
Х. КОНДРАШКОВ, студент МГТУ им. Баумана, г. Москва 


(см. статью на с. 57) 


да Белгорода и Орла "Цезарь" в составе Всеволода в 


= = 
8 ; | _ м №.‘ == 
| Победители соревнований 2022 г. — сборная коман-\\ и" реа | С. 
Грязнова, Ивана Хмелёва и Павла Будякова. | 


ш . чин 
Второе место заняла команда "Таргим" из Ингуше- 


тии в составе Адама Батаева, Ахмеда Евлоева и Ма- 
гомеда Бараховева. 


Проект команды "Цезарь" за- 
щищает Всеволод Грязнов. 


Экспертная комиссия: Арсений Радушин 
и Владимир Радченко. 


Участники соревнований "Курский Сапза{!" 2022 г. 


2. и. ыы — 


Участники финала соревнований " Курский Сап5а!" 2022 г. БЕ 
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Сделано в России 
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Защита от хищений Защита Защита от уязвимостей 
средств от мошенников программ 
От банковских троянцев, клавиа- От фишинговых От эксплойтов, используемых 
турных шпионов, хакерских атак и мошеннических сайтов, киберпреступниками для 
во время сессии онлайн-банкинга сайтов с вредоносным ПО проникновений через ошибки 


в популярных приложениях 


х == А 


Защита данных Защита от захвата Защита 
и информации устройства и слежки детей 
От удаления, порчи, Блокировка камеры, Родительский 
шифрования и похищения микрофона, съемных устройств контроль 


_ _ _ ОгМеь — ведином реестре отечественного ПО 
__ _ Круголосуточная техническая поддержка 


_ Бонус для покупателей — защита для Апагоа 
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